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SNAP-ON TOOLS 
CORPORATION 


KENOSHA, WISCONSIN 


These Prices Supersede Those Shown In All Previous Price Lists 


Pages 1 to 152 are included in General Catalog “A-2” and in Industrial 
Catalog 67-P". Pages 1P to 56P are in the Industrial Catalog “67-P". 


Some stock numbers have been changed since the printing of catalogs. 
The new stock numbers appear in brackets [()] directly after the tool 
description. Please use these new stock numbers when ordering. The prices 
may be found in their proper numerical and alphabetical sequence. 
Prices are subject to change without notice ... In the event of future 
price changes, orders will be billed at the prices in effect at the time 
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of delivery. a fraction of an ounce. A 873-2995 
Terms: 5% 10 days. Phone: 
Tool Cat. Net Wt.| Too Cat. Net Wt.| Tool Cat. Net Wt. 
No. Page Price Corr. Lb. O2.} No. Page Price Corr. Lb. Oz.| No. Page Price Corr. Lb. 02. 
020 Screwdriver 79 1.47 1 | 87 Diag. Cutter 82 6.42 8 | 207B-IMBF Set 13P 25.13 2 
020-EN Screwdriver 56P * 87C Diag. Cutter 82 4.53 8 | 207-F Set 37 8.64 10 
030 Screwdriver 79 1.63 1 | 90A Plier 81 5.79 12 | 207-F-T Set 37 9.69 14 
030-EN Screwdriver 56P ié 91A Plier 81 3.68 12 | 207S-FRH Set 37,66 14.72 13 
040 Screwdriver 79 1.92 2 | 91PH (BH-91) 208-FA Set 37 s«15.48 
040-EN Screwdriver 56P . 91PH-2 Tip 84 38 1 | 208-FS Set 37.30.19 1 
5 Plier 81 3.14 2 | 91PH3A Handle 84 84 6 | 208-FS-B Set 37.31.56 1 10 4 
5-EN Pliers 56P = 92PH (BH-92) 208A Plier 81 3.11 6 
5ASA Awl 94 1.98 3 | 92PH-2 Tip 84 63 1 209-FU Set 37 35.67 t236 
6ASA Awl 94 1.98 2 | 94 Plier 83 4.00 2 | 209-FU-B Set 37-3746 7 oe | 
6HR File 128 1.63 2 | 95 Plier 83 4.21 3 | 209-FUM Set 54 (35.14 ven 
6M File 128 95 2 | 96 Plier 83 4.84 4 | 209-FUM-B Set 5436.93 1212 
6R File 128 95 1 | 96C Plier 83 3.89 4 | 209-PF Set 12P 8.68 10 
8HR File 128 1.95 3 | 97 Plier 83 4.95 5 | 211-F Set 97-1252 ee 
8M File 128 1.16 4 | 102E Handle 128 26 2 | 211-F-T Set 37s: 13.68 3 
8R File 128 1.16 2 | 103E Handle 128 32 3 | 211-FD Set 37,67 25.97 
9C Plier 81 «5.85 11 | 103-TM Set 33 2.85 2 | 211-FD-T Set 37,67 27.37 pong 
10F Handle 119 19 6 | 104E Handle 128 aa 2 | 211-FM Set 5412.10 12 
10HR File 128 2.42 6 | 105 Plier 81 3.79 2 | 211-FM-T Set 5413.28 2 4 
10M File 128 1.47 8 | 105-WTM Set 54 6.58 5 | 211-FS Set 3712.52 sete! 
10R File 128 1.47 5 | 108-TMUS Set 3330.70 7 | 211-FS-T Set 37s: 13.68 1.5 
12HR File 128 3.11 12 | 108-WTM Set 52,.- 17,82 211FY Set 37A = -12.85 2 10 
12M File 128 2.11 14 108-WTM-B Set 52 19.42 1 7 | 211-GF Set 16P — 10.42 220 
12R File 128 2.11 11 | 109-TMU Set 3334.49 15 | 211-GSFS Set 16P = 16.22 
14M File 128 2.95 1 4 | 110-STMD Set 3314.70 8 | 211-SF(211-SF-Y) 
14V File 128 6.05 10 | 110-TMD Set 33 10.50 8 | 211-SF-T Set 3720.92 2 8 
14V6 File 128 6.00 11 | 111-MTM Set 5411.58 5 | 211-SF-Y Set 37A 19.92 
14V7 File 128 —-6.00 10 | 112-STM Set 3317.64 10 | 211-SFM Set 5418.44 2 
14VHR File 128 6.32 10 | 112-STM-T Set 33 19.01 2 | 211-SFM-T Set 54 19.79 2 4 
15A Tubular Handle 64 3.16 15 | 112-TM Set 3311.40 10 | 211-SFS (211-SFS-Y) 
16M File 128 4.05 1 13 | 113-TM Set 31 15.19 9 | 211-SFS-T Set 3720.92 2 4 
17 End Cutter 82 5.89 10 113-TM-B Set 31 16.79 1 211-SFS-Y Set S7A.. 19.92 
18A Tubular Handle 64 3.79 1 3] 114-MTM Set 52 = 22.82 212-WE Set 54 ~—s 15.06 1 
24A Tub. Hdl. 64, 133 5.16 212 114-MTM-B Set 52 24.42 - 1 13 | 214-FM Set 54. —s«15.99 
30A Tubular Handle 64 8.11 5252 115-TM Set 31 22.82 217-FSM Set 54s: 18.61 
31-3 Hook 84 03 1 | 115-TM-B Set 3124.61 218-TWM Set 54 30.20 
35C Plier 81 4.63 4 | 120-TM Set $10. 32.83 1 4 | 219A-F-B Set 39 50.53 
36A Tubular Handle 64 9.26 6 4 | 120-TM-B Set 31 35.07 1 15 | 219A-FP Set 3944.42 . 
44 Plier 81 3.79 2 131A Plier 84, 90 7.58 1 219A-FP-B Set 39 49.54 , 
44C Plier 81 3.26 3 | 136-TM Set 30-6 2.80 2 7 | 219-F-B Set 39 = 50.53 7 10 
45 Plier 81 3.94 4 | 136-TM-B Set 30 66.00 3 10 | 219-FP Set 39 44.43 4 9 
45C Plier 81 3.47 3 | 137 Plier 81 7.26 8 | 219-FP-B Set 39 49.55 Teg 
46 Plier 81 4.21 4 | 137€ Plier 81 5.89 8 | 219GF Set 16P 36.00 3550 
46C Plier 81 3.68 6 | 167-TM Set 30 139.84 4 15 | 219GF-B Set 16P = 42.11 7 10 
47 Plier 81 4.84 10 | 167-TM-B Set 30 145.95 8 4] 220A-M Set 52 46.25 Se 
41C Plier 81 4.11 10 | 184 Diag. Cutter 82 4.21 2 | 220A-M-B Set 52 52.36 7 10 
49 Plier 81 6.27 14 | 184D Diag. Cutter 80 4.14 2 | 221A-W Set 52 49.21 3: de 
50C Plier 813.47 2 | 184DD Diag. Cutter 80 4.58 2 | 221A-W-B Set 52 55.32 8 2 
50C-EN Pliers 56P = 184-DD-EN Cutter  56P 4 224-WF Set 52 «63.48 4 
57R Plier 81 7.26 10 | 184E Diag. Cutter — Disc. 2 224-WF-B Set §2. 79.27 8 6 
60C Plier 83 3.79 6 | 196 Plier 83 5.89 4 | 231 Plier 84, 90 9.05 yA 
60R Plier 83 3.89 6 | 196C Plier 83 5.16 6 | 231-3 Hook 84, 90 19 — 
66-2 Hammer 119 7.21 3 12 | 204-PFU Set TSP): © 11.38 6 | 249-MF Set 52 118.30 e273 a 
66-15-3 Plug 105, 122 3 1 | 205-FSU Set 3719.89 8 | 249-MF-B Set 52 134.05 18 7 
67C Ratchet Adaptor 40 9.42 10 | 205-PFDH Set 12P 4.85 4 | 250-F Set 38 = 132.10 § 3 : 
70A Plier 84 4.63 7 | 205-SIMBF Set 56 COs. 1 6 | 250-F-B Set 38 147.89 18 «7 
70B Plier 84 4.53 8 | 206-FU Set 37 22.84 14 | 299-F Set 38 = 231.12 15 
85 Diag. Cutter 82 4.95 6 | 206A-FS Set 3722.84 15 | 299-F-B Set 38 246.91 24 4 
86 Diag. Cutter 82 5.42 6 | 206-FSM Set 54 6.30 6 | 304-PK Set 20P 5.45 14 
86C Diag. Cutter 82 4.42 6 | 206S-FSU Set Disc. 306-IMBL Set 19P 24.10 Pak j 
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Cat, Net Wt.| Tool Cat. Net Wt.| Tool Cat. Net Wt. 

No. Page Price Corr. Lb. O2.| No. Page Price . Lb. 02.) No. Page Price Corr. Lb. Oz. | 
306-1M-T Set 57, 18P 7.42 1 11 | 700A Plier 84 1.37 1 5176-GS-BB Set 19 = 750.46 258 
306-SA Set 18.95 860A Cutter 82 7.26 7 | 5184-GS Set 19 620.27 13 
306-SM Set 5417.28 2 1020 Chisel 14 3.68 1 5184-GS-B Set 19 700.38 140 
306-SU Set 43 35.16 2 9 | 1024 Chisel 74 4.63 1 6 | 5184-GS-BA Set 19 797.54 238 
306-SU-B Set 43 37.16 2 13 | 1210 Punch 74 3.79 1 4 | 5184-GS-BB Set 19 850.17 278 
306-SUD Set 43 35.16 2 10 | 1250 Pry Bar 75 4.21 10 | 5193-GM Set 52 615.21 715 
306-SUD-B Set 43 37.16 3. 3 | 1512 Punch 14 5.16 1 12 | 5193-GM-B Set 52 688.47 130 
307B-S Set 43 18.62 2 9 | 1605T-K Set 56P-1 7.37 3 | 5237-GS Set 21 743.68 
307B-S-T Set 43 = 20.62 3 2 | 1628 Chisel 74 6.32 2 5237-GS-BA Set 21 = 920.95 
307-TS Set 43 18.62 2 9 | 1650 Pry Bar 15 5.52 1 5237-GS-BB Set 21 973.58 
307-TS-T Set 43 20.62 3 3 | 1658 Pinch Bar 14 5.58 15 | 5262-GS Set 23 1044.09 124 
309B-IMB Set 19P 40.53 4 4 | 1816 Punch 74 8.00 2 14 | 5262-GS-B Set 23° 1192.72 246 
309-S W Set 43 14.52 1 9 | 1832 Chisel 74 8.32 3 5262-GS-BA Set 23° 1417.98 436 
309-SW-T Set 43 15.99 2 3 | 2010B-ACT Kit 51 24.98 4 6 | 5262-GS-BB Set 23 1277.46 312 
309-TW Set 43 14.52 1 14 | 2010B-ACT-B Kit 51.28.24 5 12 | 5348-GS Set 20 1133.38 
309-TW-T Set 4315.99 2 5 | 2011B-ACT Kit 51 42.78 7 3 | 5348-GS-B Set 20 1433.59 
310A-SQ Set 4321.98 sue 2011B-ACT-B Kit 51 46.04 8 15 5592-GS Set 17. 2285.65 
310A-SQ-T Set 43: 23.98 3 12 | 2011B-IT-K Set 69A =: 19.73 12 | 5592-GS-B Set 17 2560.28 
310-P Set 20P —- 16.42 3 14 | 2021A-ACT Set 51 119.33 A-2 Adaptor 34, 41 1.35 
311A-S Set 43 32.94 5 5 | 2028-WA Set 135 182.98 29 A-4 Adaptor 34, 41 1.58 
311A-S-T Set 43 35.15 6 4 | 2050 Pry Bar 15 7.37 1 5 | A-6 Adaptor 32 1.05 
311-SIM Set 18P =. 24.09 6 2051-L-B Kit 52P 189.36 35 A-7 Reamer Set 97A 48.11 1 
311-SIM-T Set 18P =. 26.30 2054-WA-SA Set 135 1044.20 274 A-8 Adaptor 32 1.05 
311-TS Set 43 32.94 2055A-WA-SA Set 136 = 710.40 275 A-14-1 Handle 106 2:58 
311-TS-T Set 4335.15 2056A-WA-SA Set 136 902.30 300 A-14-2 Handle 106 —Disc. ie 
312B-SW Set 43.20.81 2 7 | 2057A-WA-SA Set 136 1295.19 A-14-2A Handle 105 ~——Dise. 14 
312B-SW-T Set 43.22.49 3. 2 | 2064A-WA-SA 134, 135 1051.99 301 A-14-3 Head 106 6.74 12 
312-TW Set 43 20.81 3 12 | 2065A-WA-SA Std. Set 134 1243.89 A-14-4 Head 106 5.26 14 
312-TW-T Set 43.22.49 4 10 | 2066A-WA-SA 134 1636.78 510 A-14-5A Head 106 8.00 2 
312-WSW Set 54 = 24.70 3 10 | 2067A-WA-SA Rp. Set 134 2765.99 1200 A-14-7A Plate 106 2.47 6 
316-1M Set 57, 18P 25.65 2068A-WA-SA 134 3159.88 1650 A-14-9 Driver 105, 106 4.63 10 
316-M Set 45 = 49.34 7 9 | 2069-WA-SA 134 2135.56 A-14-10 Driver 106 6.74 12 
316-MB Set 45 63.13 24 2070-WA-SA Pit Set 134 1742.67 A-14-12 Driver 105, 106 SHE) 8 
316-PIT Set 39. 39.17 3 12 | 2071-ACT Set 51 331.82 A-14-14A Head 106 =—-11.79 158 
316-PIT-B Set 3943.91 6 12 | 2071-ACT-B Set 51 371.08 A-14-15 Head 106 5.05 1 
316-SW Set 43 31.83 310 | 2071-L-B Set 52P 189.38 35 A-14-16A Plate 106 3.05 9 
316-SWM Set 54 25.72 3 2182-BR Set 22 466.70 102 A-14-17 Driver 106 1.95 
316-SW-TA Set 43 34.06 4 2182-BR-B Set 22 = 546.81 169 A-14-18 Handle 105 =: 15.58 3 
316-TW Set 43.31.83 4 2430 Pinch Bar 74 8.53 3 10 | A-14-19 Head 105 4.05 
316-TW-TA Set 43 34.06 5 2434 Pinch Bar 74 8.95 2 12 | A-14-20 Head 105 5.47 
321-MW Set 52 83.85 14 4 | 2438 Pinch Bar 7412.42 4 8 | A-14-21 Head 105 4,42 
321-MW-B Set 52 97.64 20. 4 | 2842 Pinch Bar 74 «15.68 6 14 | A-14-22 Head 106 5.47 
323-SWM Set 54 44.54 6 4 | 4567A Screw 109 6.47 A-14-23 Head 106 4.63 12 
325M Set 44 90.98 16 8 | 4567C Nuts-3 109 19 4 | A-14-24 Plate 106 1.68 4 
325-M-B Set 44 104.77 21. 8 | 4567CC Nuts-3 109 19 4 | A-14-25 Plate 106 2.16 5 
325-MM Set 52 84.87 11 7 | 4567GA Set 109 = 13.32 6 A-14-26 Plate 106 2.21 6 
325-MM-B Set 52 —-98.66 19 7 | 4567H Set 109 = 11.79 6 A-14D-78 Plate 106 2.79 
331 Br. Plier 84 9.79 2 8 | 4567-1 Nuts-3 109 2.58 11 | A-14D-86 Plate 106 2.26 
336-M Set 45 129.70 18 4567N Screw 117) 14.16 8 8 | A-14P-40 Plate 106 68 
336-MB Set 45 143.49 26 4567N-1 Adaptor 117 4.21 1 4] A-14P-44 Plate 106 14 
338-MM Set 52 120.97 18 4567N-2 Adaptor 117 4.21 1 4 | A-14P-46 Plate 106 1.00 
338-MM-B Set 52 134.76 26 4567N-3 Adaptor 117 4.21 1 4 | A-14P-48 Plate 106 1.00 
343-M Set 45 162.34 28 4567N-4 Converter 117 4.58 1 4 | A-14P-54 Plate 106 89 
343-M-B Set 45 176.13 36 4567-0 Hammer 117 —:16.32 10 A-14P-58 Plate 106 1.05 
377A-M Set 44 272.09 70 4567P Assembly 109 = 30.16 16 1 | A-14P-60 Plate 106 1.05 
377A-M-B Set 44 311.35 103 4567Q Set 1733.47 A-14S-1 Head 105 8.00 
387 Diag. Cutter 82 5.58 8 | 4567SH Set 117 63.95 29 8 | A-14S-2 Head 105 7.58 
387C Diag. Cutter 82 4.11 8 | 5022-PIT Set 39 42.66 2 10 | A-14S-3 Head 105 7.47 
410A-HD Set 48 62.27 13 5022-PIT-B Set 39 = 47.40 5 8 | A-15 Link Adj 41 2.63 
410A-HD-B Set 48 = 77.69 25 8 | 5048-GS Set 25 = 164.34 22 A-17 Link Adj. 4] 2.11 
411-LS Set 46 = 68.62 12 8 5048-GS-B Set 25 181.34 35 12 A-24 Adaptor 61 1.26 
411-LS-T Set 46 =: 73.09 13 12 | 5048-GS-S Set 176.34 A-26 Link Adj. 4] 2.11 
414A-HD Set 48 109.31 24 8 | 5048-GS-S-B Set 226.97 A-36 Stud Puller 50 8.74 
414A-HD-B Set 48 124.73 38 5075-ET Set 25 =—-184.19 9 A-36-1 Housing 50 5.05 
423-3 Tweezers 56P * 5075-ET-B Set 25 = 202.02 16 A-36-2 Shank 50 2.16 
425A-HD Set 48 = 198.35 36 5078-GS Set 24 = 230.44 27 A-36-3 Wheel 50 1.53 
425A-HD-B Set 48 218.73 52 8 | 5078-GS-B Set 24 = 257.07 48 A-37-2 Sleeve 108 4.00 
426-LDH Set 46 = 185.83 35 5088-GS Set 22 = 283.15 34 10 | A-37-3 Rod 108 1.74 
434-HD Set 48 292.13 52 5088-GS-B Set 22 = 322.41 63 A-37-4A Knob 108 1.26 
434-HD-B Set 48 312.51 69 5093-GS Set 24 267.68 23 10 | A-37-5A Nut 108 42 
497 Plier 83 5.68 6 | 5093-GS-B Set 24 = 294.31 31 10 | A-37-6 Sleeve 108 5.05 1 
515A-EHD Set 49 191.06 79 5110F-GS Set 18 319.40 34 A-37-9 Collet 108 1.21 
515A-EHD-B Set 49 219.48 16 5110F-GS-B Set 18 371.08 Ti 8 
517-LDH Set 49 291.38 65 5124-GW Set 52 378.40 45 
521A-EHD Set 49 369.17 88 5124-GW-B Set 52 451.66 110 
521A-EHD-B Set 49 397.59 115 5176-GS Set 19 527.41 57 
597 Plier 83 5.47 6 | 5176-GS-B Set 19 600.67 120 
650 Pry Bar 75 3.58 2 | 5176-GS-BA Set 19 697.83 218 
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A-37-10 Collet 108 1.53 1 | A-119 Socket 94 3.11 7 | A-3017A Shank 15P 1.89 
Pi Collet 108 1.21 1 | A-135 Socket 94 1.75 2 | A-3018A Shank 24P 2.37 

-31-12 Collet 108 1.26 1 | A-136 Socket 94 1.75 2 | A-3021A Shank 24P 1.75 
ra 37-13 Collet 108 1.42 1 | A-137 Socket 94C 1.47 1 | A-3022A Shank 24P 3.16 
A-37-14 Collet 108 1.63 1 | A-138 Socket 94C 1.41 1 | A-3023A Shank — 4.53 
A-37-15A Collar 108 84 1 | A-144 Turner 95C 8.32 1 5 | A-3031 Shank 26P 3.05 
A-37-17 Collet 108 1.89 2 | A-157-1 Driver 106 2.16 15 | A-3042 Shank 11P 1.68 
A-37-18 Collet 108 1.37 A-157-2 Driver 106 1.47 7 | A-3043 Shank 11P 2.05 
A-37-22 Adaptor 108 AT A-157-3 Driver 106 19 3 | A-3072A Adaptor 24P 2.15 
A-37-23B Tube 108 7.00 A-157-4 Nut 106 A 1 | A-3073A Adaptor 24P 2.21 
A-37-25 Collet 108 1.32 A-157-5 Nut 106 16 1 | A-3074A Adaptor 24P 1.66 
A-37-27 Collet 108 1,53 A-157-6 Adaptor 106 16 1 | A-3081A Shank 14P 1.83 
A-37-28 Collet 108 1.42 A-157-7 Adaptor 106 16 1 | A-5713 Set 107 —s- 19.89 
A-37-29 Collet 108 1.63 A-157-8 Adaptor 106 26 1 | AC-2 Brush 61 2.21 
A-37-30 Collet 108 1.47 A-157-9 Adaptor 106 26 1 | AC-3 Brush 61 1.89 
A-37-31 Collet 108 1.26 -A-157-10 Adaptor 106 26 1 | AC-4 Brush 61 1.32 
A-37-33 Collet 108 1.63 A-157-11 Adaptor 106 32 1 | AC-7A Brush 61 3.37 
A-37H Set 108 = 42.53 A-157-12 Adaptor 106 32 1 | AC-10 Brush 124 1.26 
A-50 Stud Puller 50 9.33 11 | A-157-13 Adaptor 106 42 1 | AC-11 Brush 124 1.26 
A-50-3B Rack 50 2.05 2 | A-157-14 Adaptor 106 47 1 | AC-12 Brush 124 1.26 
A-50-4B Rack 50 1.95 2 | A-157-15 Adaptor 106 53 1 | AC-14 Brush 124 1.26 
A-54 Stud Puller 50 =: 11.28 13 | A-157-16 Adaptor 106 63 1 | AC-26 (AC-26A) 
A-57-3 Washer 107 <0 2 | A-157-17 Adaptor 106 63 2 | AC-26A Wire Wheel 101A 7.32 
A-57-5 Adaptor 107 42 2 | A-157-18 Adaptor 106 19 2 | AC-27(AC-27A) 
A-57-6 Adaptor 107 41 1 | A-157-19 Adaptor 106 19 2 | AC-27A Wire Wheel 101A 7.84 
A-5]-7 Adaptor 107 41 1 | A-157-20 Adaptor 106 1.00 3 | AC-28 (AC-28A) 
A-57-8 Adaptor 107 42 1 A-157-21 Adaptor 106 1.00 3 | AC-28A Wire Wheel 101A 10.68 
A-57-10 Adaptor 107 58 2 | A-157-22 Adaptor 106 .21 2 | AC-33 (AC-33A) 
A-57-11 Adaptor 107 58 2 | A-157A Set 106 = 15.32 3 14 | AC-33A Wire Wheel 101A 5.53 
A-57-12A Adaptor 107 68 3 | A-158 Set 107. 12.11 4 10 | AC-41A Brush 96 1.05 
A-57-13 Adaptor 107 68 2 | A-158-1 Adaptor 107 1.11 2 | AC-58B Brush 96 63 
A-57-14A Driver 107 1.58 11 A-158-2 Adaptor 107 1.16 2 | AC-240 Brush 61 1.63 
A-57-15 Driver 107 1.00 4 | A-158-3 Adaptor 107 1.26 3 | AC-414(AC-414A) 
A-57-16 Adaptor 107 42 1 | A-158-4 Adaptor 107 1.37 3 | AC-414A Wire Wheel52P-1 4.74 
A-57-17 Adaptor 107 42 1 | A-158-5 Adaptor 107 1.47 3 | AC-614 Brush 101 7.58 
A-57-18 Adaptor 107 47 1 | A-158-6 Adaptor 107 1.53 4 | AC-618 Brush 101 6.68 
A-57-19 Adaptor 107 58 1 | A-158-7 Adaptor 107 1.68 4 | AC-632 Brush 101. 13.32 
A-57-20 Adaptor 107 84 4 | A-158-8 Driver 107 3.05 1 10 | ACD-12 Brush 93 84 
A-57-22 Adaptor 107 68 2 | A-158-9 Nut 107 63 1 | ACT-1 Tool 51 3.95 
A-57-23A Adaptor 107 14 3 | A-159 Door Tool 87, 130 3.47 4 | ACT-2 Installer 51 5.33 
A-57-24 Adaptor 107 58 2 | A-160A Door Tool 130 1.52 2 | ACT-3 Adaptor 51 1.34 
A-57-25 Adaptor 107 47 1 | A-161A Door Tool 130 3.05 4 | ACT-4 Bushing 51 95 
A-57-26 Adaptor 107 42 1 | A-167 Wrench - 4.51 ACT-5 Puller 51 4.83 
A-57-27 Adaptor 107 1.58 3] A-172 Socket 96 8.42 1 1 | ACT-6 Adaptor 51 1.83 
A-57-29 Adaptor 107 89 4 | A-176 Wrench 95 6.32 10 | ACT-7 Spacer 51 1.05 
A-57-35 Screw 107 3.53 1 1 | A-180A Packer 92 19.16 4 2 | ACT-8A Tool 51 2.44 
A-57-36 Sleeve 107 2.32 1 3 | A-180A-6 Set 92 4.53 1 12 | ACT8A1 Installer 1.42 
A-57-37 Adaptor 107 .63 1 A-200 Separator 92 6.11 2 ACT8A2 Sleeve 1.02 
A-57-38 Plate 107 2.11 4 | A-201 Separator 92 6.63 2 41 ACT-9 Gauge 51 2.32 
A-57-39 Plate 107 2.58 8 | A-215 Tool 106 =: 16.74 2 1] ACT-10 Adaptor 51D 2.21 
A-57-40 Adaptor 107 1.21 5 | A-226 Set 133 10.17 6 6 | ACT-11 Set 51D 6.53 
A-57-41 Plate 107 2.21 7 A-226-1 Grease Bar 133 2.51 1 10 AD-1 Moisture Minder 23.68 
A-57-42 Adaptor 107 14 7 | A-226-2 Pry Bar 133 2.51 1 14 | AD-2 Minder & Reser. 30.79 
A-57-43 Adaptor 107 1.05 7 | A-230 Sp. Prot. 92 Disc. 6 | AD-5 Slip Valve 15.79 
A-57-44 Replacer 107 1.26 3 | A-267 Bracket 30 3 | ADS-5 Air Tool — 39.50 
A-57-45 Remover 107 -84 1 A-268 Metal Strips 19 5 | ADS-11 Regulator 2.50 
A-57-46 Adaptor 107 14 1 | A-269 Bracket 30 1 ADS-16 Disk 104A 35 
A-57-47 Adaptor 107 1.21 3} A-270 Runner 104 50 3 | ADS-17 Disk 104A 40 
A-57-48 Adaptor 107 1.05 4 | A-271 Holder 104 2.50 ADS-18 Disk 104A 55 
A-57-49R Washer 107 53 4 | A-272 Holder 104 3.00 ADS-19 Chuck & Key 104A 6.95 
A-57-50 Remover 107 2.00 4 | A-273 Holder 104 3.50 AF-120A Socket 65 1.81 
A-57-51R Remover 107 2.05 6 | A-274 Holder 104 5.00 1 AF-140A Socket 65 1.81 
A-57CA Screw 107 3.63 8 | A-1412A Set 106 = 74.32 14 AF-160A Socket 65 1.81 
A-57Q Set 107. 47.95 9 8 | A-1412A-B Set 106 = 88.11 21 14 | AF-180A Socket 65 1.81 
A-570-B Set 107. 53.91 11. 8 | A-1417B Set 106 = 27.53 5 8 | AF-200A Socket 65 1.81 
A-78 Puller 1171737 1 13 | A-1423 Set 105 ~—ODisc. 34. 8 | AF-220A Socket 65 1.81 
A-78-2 Holder 117 3.79 5 | A-1423B Set 105 ~— Disc AF-240A Socket 65 1.81 
A-78-3 Jaw, Ea. 116, 117 1.11 2 | A-1429A Set 106 = 101.85 AFR-100A Set 65° 2522 
A-78-4 Jaw, Ea. 116,117 1.11 1 | A-1429A-B Set 106 = 115.64 AFR-100A-B Set 65 28.27 
A-78-5 Screw 117 1.58 5 | A-2002 Speeder _ 6.74 AFX-1A Adaptor 65 1.81 
A-78-6A Pin, Ea. 116, 117 42 1 | A-2004 Speeder 20P 6.42 2 AFX-4A Extension 65 2.84 
A-78-7 Bar 117 53 1 | A-3001A Shank 15P 1.16 2 | AJ-1212 (AJ-2412) 
A-80A Stud Puller 50 =. 23.16 1 7 | A-3002A Shank 15P 2.32 4 
A-88 Disc. Trim : A-3003B Shank 15P 2.14 3 
A-91A-2 Strap 94 1.79 2 | A-3011A Shank 24P 2.36 3 
A-91B Strap Wrench 94 5.47 8 | A-3012A Shank 24P 3.05 5 
93 Socket 92 2.89 2 | A-3013A Shank 24P 3.37 8 

A-118 Socket 94 2.84 5 | A-3014A Shank — Disc. 
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No. Page Price Corr. Lb. 02.) No. Page Price Corr. Lb. Oz.} No. Page Price Corr. Lb. Oz. 
AJ-2412 Jack 110€ © 229.50 270 AN-8508-33 Crowfoot 6.05 AW-16 Wrench 70 1.58 6 
AN-9 Extension 91 5.26 12 | AN-8508-34 Crowfoot 6.38 AW-18 Wrench 70 1.85 8 
AN-100A Hex. Wrench 91 37.58 6 AN-8508-35 Crowfoot 6.72 AW-20 Wrench 70 2.06 12 
AN-101A Oct. Wrench 91 37.58 6 AN-8508-36 Crowfoot 7.09 AW-24 Wrench 70 3.05 28 
AN-102 Set 91 59.63 5 AN-8508-37 Crowfoot 7.46 AW-766 Impact Wr. — 165.00 6 10 
AN-103A Set 91 38.00 5 8 | AN-8508-38 Crowfoot 7.80 AW-1013AK Set 70 1.85 4 
AN-110 Hex. Jaw Asby. 91 = 21.63 2 5 | AN-8508-39 Crowfoot 8.18 AW-1013K Set 70 3.71 10 
AN-120 Oct. Jaw Asby. 91 = 21.63 2 5 | AN-8508-40 Crowfoot 8.51 AW-1015KC Set 70 3.01 see 4 
AN-130 Pair Jaws 91 22.05 2 5 | AN-8508-41 Crowfoot 8.86 AW-1020 Set 102): 12:55 3 14 
AN-8506-1 Crowfoot 2.28 AN-8508-42 Crowfoot 9.08 AW-1020-K Set 70 =: 14.02 ( pe 
AN-8506-2 Crowfoot 2.33 AN-8508-43 Crowfoot 9.38 AWL-3 Wrench 70 19 1 
AN-8506-3 Crowfoot 2.37 AN-8508-44 Crowfoot 9.40 AWL-3% Wrench 70 19 — 
AN-8506-4 Crowfoot 2.42 AN-8508-45 Crowfoot 9.46 AWL-4 Wrench 70 21 1 
AN-8506-5 Crowfoot 2.63 AN-8508-47 Crowfoot 9.82 AWL-4% Wrench 70 .23 — 
AN-8506-6 Crowfoot 2.68 AN-8508-50 Crowfoot 9.88 AWL-5 Wrench 70 25 1 
AN-8506-7 Crowfoot 3.00 AR-6A Axle Tool 61 16.74 2 6 | AWL-6 Wrench 70 .29 1 
AN-8506-8 Crowfoot 3.21 ASP-4A Display Stand 131 31.05 14 4 AWL-7 Wrench 70 37 1 
AN-8506-9 Crowfoot 3.24 AT-1 Undercutter 140 47.37 4 AWL-8 Wrench — 70, 133 Al 1 
AN-8506-10 Crowfoot 3.26 AT-1-14A Blade .010" 140 19 — | AWL-10 Wrench 70 67 2 
AN-8506-11 Crowfoot 3.35 AT-1-14B Blade .015" 140 19 — | AWL-12 Wrench 70 91 4 
AN-8506-12 Crowfoot 3.40 AT-1-14C Blade .020" 140 19 — | AWL-1010-K Set 70 4.09 12 
AN-8506-13 Crowfoot 3.45 AT-1-14D Blade .025" 140 19 — | AWLG-36 Impact Wr. — {59.50 Si lz 
AN-8506-14 Crowfoot 3.47 AT-1-220 Undercutter 140 * AWM-2B Hex Wrench 53 A - 
AN-8506-15 Crowfoot 3.49 AT-2-16 Blade 140 2.26 1 | AWM-24B Hex Wr. 53 mh 
AN-8506-16 Crowfoot 3.54 AT-2-56 Cutter Asby. 140 = 11.32 12 | AWM-3B Hex Wrench 53 A ~- 
AN-8506-17 Crowfoot 3.54 AT-2-57 Bar 140 13.16 12 AWM-4B Hex Wrench 53 14 _ 
AN-8506-18 Crowfoot 3.56 AT-2-61 Bushing 140 1.74 1 | AWM-5B Hex Wrench 53 16 1 
AN-8506-19 Crowfoot 3.58 AT-2-62 Bushing 140 1.74 1 | AWM-6B Hex Wrench 53 21 1 
AN-8506-20 Crowfoot 3.60 AT-2-63 Bushing 140 1.74 1 | AWM-8B Hex Wrench 53 42 2 
AN-8506-21 Crowfoot 3.63 AT-2-64 Bushing 140 1.74 1 | AWM-10B Hex Wrench 53 63 4 
AN-8506-22 Crowfoot 3.67 AT-2-65 Bushing 140 1.74 1 | AWM-12B Hex Wrench 53 1.31 6 
AN-8506-23 Crowfoot 3.73 AT-2-66 Bushing 140 1.74 1 AWM-14B Hex Wrench 53 1.85 11 
AN-8506-24 Crowfoot 3.83 AT-2-70 Collet 140 ~—- 10.16 1 | AWM-17B Hex Wrench 53 2.06 1 
AN-8506-25 Crowfoot 4.01 AT-2-71 Bushing 140 1.47 1 | AWM-19B Hex Wrench 53 3.05 1 
AN-8506-26 Crowfoot 4.37 AT-2-72 Bushing 140 1.47 1 | AWM-S90B-K Set | 53 3.55 1 
AN-8506-27 Crowfoot 4.47 AT-2-73 Bushing 140 1.47 1 | AWM-120C-K Set 93-11-63 4 
AN-8506-28 Crowfoot 4.55 AT-2-74 Bushing 140 1.47 1 | AWS-16 Oil 99 95 1 
AN-8506-29 Crowfoot 4.72 AT-2-75 Bushing 140 1.47 1 | AX-4 Adaptor 41A 3.05 
AN-8506-30 Crowfoot 4.92 AT-2-76 Adaptor 140 1.47 1 B-113 Index 103 1.32 
AN-8506-31 Crowfoot 5.03 AT-2X Set 140 = 55.26 6 8 | B-129 Index 103 3.58 1 
AN-8506-32 Crowfoot 5.37 AT-2X-B Set 140 = 68.42 12 10 | B-160 Index 103 3.05 8 
AN-8506-33 Crowfoot 5.43 AT-67-1A Assembly 105 18.05 B-200 (CF-63) . 
AN-8506-34 Crowfoot 5.59 AT-67-2A Adaptor 105 4.21 B-201 Set 90, 98 ' . 
AN-8506-35 Crowfoot 5.65 AT-67-4A Adaptor 105 3.26 B-202 Set 90, 98 tT 
AN-8506-36 Crowfoot 6.94 AT-67-5 Adaptor 105 -68 B-300 Brake Tool 90C = 31.21 14 
AN-8506-37 Crowfoot 6.98 AT-67-6 Adaptor 105 53 B-912 Punch 14 2.95 11 
AN-8506-38 Crowfoot 7.14 AT-67-7 Elbow 105 .37 1 | B-1351A Wrench 91 2.82 3 
AN-8506-39 Crowfoot 7.22 AT-67-8 Elbow 105 47 1 B-1356A Brake Tool 90 2.93 4 | 
AN-8506-40 Crowfoot 7.47 AT-67-9 Bushing 105 37 1 B-1357 Socket 90 2.11 
AN-8506-41 Crowfoot 7.49 AT-67-10 Bushing 105 47 1 B-1456A Brake Wrench 91 4.53 
AN-8506-42 Crowfoot 7.49 AT-67-11A Gauge 105 16.05 B1458A Brake Wrench 91 4.57 
AN-8508-6 Crowfoot 2.06 AT-67-12 Adaptor 105 2.00 B-1458B (B-1458A) 
AN-8508-7 Crowfoot 2.11 AT-67A-B Set 105 = 32.84 4 12 | B-1459 Brake Wrench 91 4,42 
AN-8508-8 Crowfoot 2.11 AT-67N-B Set 105 = 48.42 6 B-1460B Wrench _— 85, 91 4.26 
AN-8508-9 Crowfoot 2.22 AW-028 Wrench 70 .06 — | B-1461 Brake Tool 87, 91 2.63 
AN-8508-10 Crowfoot 2.66 AW-028-EN Wrench 56P i _ B-1462 Brake Tool 87, 91 2.14 
AN-8508-11 Crowfoot 2.15 AW-035 Wrench 70 .06 — | B-1463 (B-1463A) 
AN-8508-12 Crowfoot 2.93 AW-035-EN Wrench 56P % — | B-1463A Brake Tool 87B,91A 4.00 
AN-8508-13 Crowfoot 3.01 AW-1-1/2 Wrench 70 Ay 1 B-1464 Brake Tool 90 4.95 
AN-8508-14 Crowfoot 3.06 AW-114-EN Wrench 56P * 1 B-3404B Tool 91 2.00 
AN-8508-15 Crowfoot 3.23 AW-2 Wrench 70 At 1 B-3408 Ratchet 49P * 1 
AN-8508-16 Crowfoot 3.26 AW-2-EN Wrench 56P . 1 B-3409 Socket 49P = 
AN-8508-17 Crowfoot 3.39 AW-2-1/2 Wrench 70 zl 1 BB-4A Hydrometer 141A 2.53 
AN-8508-18 Crowfoot 3.53 AW-2¥2-EN Wrench 56P * t | BB-6 Bulb Stem 141A 1.26 
AN-8508-19 Crowfoot 3.63 AW-3 Wrench 70 A 1 BF-141 File Holder 128 2.32 
AN-8508-20 Crowfoot 3.67 AW-3-EN Wrench  56P * 1 BF-142 File Holder 128 1.95 
AN-8508-21 Crowfoot 3.91 AW-3-1/2 Wrench 70 Al 1 BF-200 Set 129. 14.21 1 
AN-8508-22 Crowfoot 4.19 AW-4 Wrench 70 A) 1 BF-603 Hammer 129 8.11 13 
AN-8508-23 Crowfoot 4.33 AW-4-1/2 Wrench 70 Ak 1 BF-603-2 Handle 129 89 8 
AN-8508-24 Crowfoot 4.47 AW-5 Wrench 70 14 1 BF-603PH Hammer 129 8.32 1 
AN-8508-25 Crowfoot 4.63 AW-5K Hex Key Set 70 3.47 4 BF-604 Hammer 129 7.87 
AN-8508-26 Crowfoot 4.79 AW-6 Wrench 70 16 1 BF-606 Hammer 129 9.85 1 
AN-8508-27 Crowfoot 4.95 AW-7 Wrench 70 .22 1 
AN-8508-28 Crowfoot 5.12 AW-8 Wrench 70 24 1 
AN-8508-29 Crowfoot 5.29 AW-9K Set 70 1.89 5 
AN-8508-30 Crowfoot 5.43 AW-10 Wrench 70 42 2 
AN-8508-31 Crowfoot 5.45 AW-12 Wrench 70 63 3 
AN-8508-32 Crowfoot 5.79 AW-14 Wrench 70 1.31 5 
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Tool Cat. Net Wt.| Tool Cat. Net Wt.| Tool Cat. 

No. Page Price Corr. Lb. Oz.) No. Page Price Corr. Lb. Oz} No. Page Price 
BF-608 Hammer 129 8.13 15 | BJ-10-3 Spoon 130. 17.47 4 C-68D Kit Bag 71 1.63 
BF-608PH Hammer 129 8.63 13 | BJ-10-3-3 Blade 130 8.11 1 12 C-72B Kit Bag 75 19 
BF-611 Hammer 129 7.58 10 | BJ-10-4-1 Head 130 5.79 125 C-74D Kit Bag 53, 63 1.37 
BF-611-2 Handle 129 84 4 | BJ-10-4-2 Toe 130 6.21 252 C-75B Kit Bag 66, 68 2.05 
BF-611PH Hammer 129 7.89 12 BJ-10-4-3 Pin, Each 130 -58 4 C-76 Kit Bag 90 2.11 
BF-614 Hammer 129 9.14 1 BJ-10-5-1 Toe 130 4.42 er? C-80D Kit Bag  46P, 53 1.32 
BF-614-2 Handle 129 1.11 5 | BJ-10-5-2 Toe 130 3.68 1 C-83B Kit Bag 45P, 62 3.05 
BF-615 Hammer 129 9.47 12 | BJ-10-6 Pad 130 = 10.53 seer) C-84B Kit Bag 53, 70 1.47 
BF-616 Hammer 129 5.47 9 | BJ-10-7 Pad 130 = 15.79 3218 C-86B Kit Bag 63 1.68 
BF-617 Hammer 129 ~—-'11.26 | eae BJ-10-8 Plate 130 = 10.00 3 12 C-87 Kit Bag 47P, 71 2.63 
BF-618 Hammer 129B 8.32 13 | BJ-10-9 Plate, Each 130 8.53 a sehe C-90 Kit Bag 73 1.21 
BF-620 Mallet 92 2.32 1 4 | BJ-10-10 Base 130 3.58 2 C-91B Kit Bag 53 2.14 
BF-708C Cutter 130 7.32 15 | BJ-10-11 Base, Each 130 3.26 ten C-92D Kit Bag 70 1.95 
BF-708C2 Blade 130 26 1 BJ-10-12 Pad 130 4.11 1 15 | C-93D KitBag  46P, 73 2.21 
BF-710A Dolly 129 8.95 2 9} BJ-10-13 Saddle 130 2.63 11 C-94 Kit Bag 53, 73 1.42 
BF-711 Dolly 129 9.58 2 4 | BJ-10-14 Wedge 130 2.95 1 he Fe C-104B Kit Bag 715 1.68 
BF-712 Dolly 129 11.83 NY BJ-10-15 Pad 130 5.26 lie C-105 Kit Bag 715 < 
BF-714 Dolly 129 = 10.95 2 12 | BJ-10-16 Pad 130 5.16 2 10 C-111 (C-111B) 

BF-766A Pick 129 3.05 7 | BJ-10-17 Pad Cpir. = 130 2.00 4 C-111B Kit Bag 69A 1.63 
BF-767A Pick 129 3.58 11 BJ-10-18 Tube Cpir. 130 2.53 4 C-112B Kit Bag 70 111 
BF-775B Holder 128 6.05 1 8 | BJ-10-21 Tube 130 2.95 lage C-113B Kit Bag  45P, 62 3.42 
BF-1106 Body Pick 129 8.37 2 3] BJ-10-22 Tube 130 4.84 2 eT C-114B Kit Bag 46P, 64, 73 3.26 
BF-1107 Body Pick 129 9.79 2 9 | BJ-10-23 Tube 130 7.68 4 10 C-116B Kit Bag 47P, 71 3.42 
BG-250B Grinder 101. 64.21 25 BJ-10-24 Tube 130 = 10.00 (| C-123 Kit Bag 1 1.74 
BG-333 Grinder 101 78.05 33 BJ-10-27 Clamp 130 —:18.95 14 14 C-135B Kit Bag 53 4.32 
BG-500 Grinder 101 132.11 64 BJ-10-27-1 Adaptor 130 1.68 1 C-141B Bag 46P, 53, 73 5.00 
BG-750 Grinder — 179.74 102 BJ-10-28 Plate 130 6.74 15 C-150B Bag 47P, 53, 71 4.14 
BG-752 Grinder — 179.74 102 BJ-10-29 Chain, Each 130 18.95 9 C-171 Kit Bag 3.32 
BG-1000 Grinder — 219.74 120 BJ-10-31 Pad 130 2.14 1.26 C-190B Bag SP, 46P, 62, 2B 7.89 
BG-1002 Grinder — 219.74 120 BL-41A Clamp Set 90 2.89 1 C-200 Kit Bag 47P, 1 7.21 
BGB-20 Pedestal 101 = -28.95 35 8 | BP-2 Hammer 84 3.58 3 C-211A Kit Bag 715 3.32 
BGB-30 Pedestal 101 = 40.53 49 10 | BP-2-SS Hammer 56P x C-260 Kit Bag 75 3.95 
BH-16 Hammer 84 6.21 1.6 BP-4 Hammer 84 3.58 6 CD-7 Snips 130 3.58 
BH-24 Hammer 84 6.95 1 14 | BP-8 Hammer 84 3.74 12 CD-10 Snips 130 4.53 
BH-38B Hammer 92 Disc. 2.272 BP-12 Hammer 84 3.89 1 CD-12 Snips 130 5.95 
BH-38B-2 Tip 92 59 2 | BP-16 Hammer 84 4.16 abhe! CD-46C Plier 83 2.53 
BH-91 Hammer 84A 5.26 8 BP-20 Hammer 84 4.32 1 10 CD-48C Plier 83 2.84 
BH-92 Hammer 84A 6.00 1 2 | BP-24 Hammer 84 4.14 1 13 CDL-10 (DAL-10) 

BH-123 Hammer 92 6.11 3 10 | BP-32 Hammer 84 5.11 204 CDR-10 (DAR-10) 

BH-232 Hammer 84 6.84 2 BP-40 Hammer 84 5.32 22 CDS-10 (DAS10) 

BH-232-2 Tip 84 68 1 BP-48 Hammer 84 5.84 3 CF-1E Compressor 125 18.95 
BH-232-3 Tip 84 68 1 BPH-2 Handle 84 53 2 CF-7B Key Tool 124 2.95 
BH-232-4 Tip 84 1.32 1 | BPH-4 Handle 84 53 2 CF-11E Compressor 125 14.25 
BJ-4 Jack Set 131 220.43 40 BPH-8 Handle 84 -58 2 CF-17A Valve Lifter 125 10.50 
BJ-4-1 Ram 131 35.00 3 2 | BPH-12 Handle 84 58 6 CF-18 Valve Lifter 125 8.95 
BJ-4-2A Pump 131 = 42.00 BPH-24 Handle 92 68 7 CF-19 Valve Lifter 125 3.75 
BJ-4-2X Assembly 131 98.53 BPH-30K Kit 84, 129 95 6 CF-21AP Pair Jaws 125 1.53 
BJ-4-3B Hose 131 18.58 BPH-40 Handle 84 68 6 CF-22AP Pair Jaws 125 1.53 
BJ-4-4 Connector 131 5.63 BPH-120 Kit 84, 129 2.11 8 CF-22BP Pair Jaws 125 1.53 
BJ-4-5 Pull Jack WSIS 222.12 BPH-160 Kit 84, 129 2.63 9 CF-22CP Pair Jaws 125 1.53 
BJ-4-5-1 Cap 131 2.42 7 | BT-11 Brake Tool 90 3.16 4 CF-23P Pair Jaws 125 1.53 
BJ-4-5-2 Yoke 131 6.95 1 14 | BT-700-K Set 90 25.00 12.35 CF-49A Lifter 124 4.25 
BJ-4-5-3 Chain 131 8.11 3 BTC-3 Brush 141 1.89 ovis CF-60-1 Set 98 50 
BJ-4-5-4 Hook, Each 131 14 2 | BW-482 Budd Socket 92 9.16 2 4 CF-60C Tool 98 = 11.95 
BJ-4-5- pepe tron, Ea.131 95 4 | BW-483B Budd Socket 92 7.47 Quek CF-60C-1 Abrasive 98 95 
BJ-4-5-6 Pin, Eac 131 63 — | BW-626A Budd Socket 92 6.47 13 CF-60CS Tool 98 = 11.95 
BJ-4-6 Clamp, each 131 10.63 1 13 | BW-726A Socket 92 6.58 eres | CF-60SB-12 Set 98 4.25 
BJ-4-7 Spreader 131 17.68 2 41] C-5 Kit Ba 79 95 1 CF-60SB-14 Set 98 4.25 
BJ-4-8 Spoon 131 = 10.53 1 10 | C-10C Kit 70 21 1 CF-61 Tool 98 = 11.45 
BJ-4-9 Connector 131 91 2 | C-15B Kit Bag 53, 70 37 1 CF-61-12S Set 98 4.25 
BJ-4-10 Base 131 3.47 14 | C-16 Kit Bag 70 - 2 CF-61-14S Set 98 4.25 
BJ-4-11 V-Base 131 2.00 9 | C-20 Kit Bag 70 ae 2 CF-61-100 Set 98 4.25 
BJ-4-12 Toe 131 2.95 8 | C-24 Kit Bag 16 21 2 CF-62-12S Set 98 4.75 
BJ-4-13 Spreader 131 2.32 6 | C-36D Kit Bag 69 95 2 CF-62-14S Set 98 4.15 
BJ-4-14 Pad 131 2.00 4 | C-41D Kit Bag 53, 63 68 2 CF-62A Tool 98 12.95 
BJ-4-15 Pad, Each 131 2.21 $9 |} C-42B Kit Bag 75 89 2 CF-62CS Hone 98 13.45 
BJ-4-16 Spreader 131 2.21 11 C-46B Kit Bag 128 1.21 2 CF-63 Hone 7.45 
BJ-4-17 Coupling, Ea. 131 95 5 | C-47B Kit Bag 50 : 2 CF-71 Tool 94 4.25 
BJ-4-18 Extension 131 2.41 6 | C-48D Kit Bag 69 1.11 3 CF-83 Set 97 1.95 
BJ-4-19 Extension 131 3.16 10 | C-50B Kit Bag 66, 75 1.00 2 CF-700 Valve Tool 125 = 44.95 
BJ-4-20 Extension 131 4.42 1 6 | C-52D Kit Bag 69, 73 84 2 CG-1 Plate 118 1.95 
BJ-4-21 Extension 131 6.21 2 C-53B Kit Bag 45P, 62 1.58 4 CG-6 Protector 118 21 
BJ-4-22 Extension 131 7.47 2 11 | C-55 Kit Bag 56P-1 63 

BJ-4-23 Ram Base _—- 131 3.47 14 | C-60D Kit Bag 63, 73 89 2 

BJ-4-SA Jack Set 131 251.48 C-62B Kit Bag 47P, 53, 65 1.68 4 

BJ-10 Set 130 337.89 115 C-64B Kit Bag 15 1.16 3 

BJ-10-1E Ram 130 109.47 14 4 | C-65D Kit Bag 69 14 2 

BJ-10-2 Kwixtension 130 13.37 4 81 C-66B Kit Bag 66, 128 2.00 5 
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Tool Cat. Net Wt.| Tool Cat. Net Wt.| Tool Cat. Net Wt 
No. Page Price Corr. Lb. Oz.} No. Page Price Corr. Lb. Oz.} No. Page Price Lb. 02. 
CG-7 Protector 118 .26 1 CG-101-3 Punch 117 1.11 CG-270-7 Nut 119 3.21 9 
CG-8 Protector 118 32 1 CG-101-4 Punch 117 1.26 CG-270-8A Screw 119 8.05 378 
CG-10 Set 118 19 3. | CG-101-5 Plate 117 84 CG-270-10 Jaw 119 5.37 

CG-21A Screw 109 3.68 1 10 | CG-101-6 Driver 117 1.37 CG-270-11A Screw 119 4.68 

CG-21B Yoke 109 4.53 4 8 | CG-101-7 Driver 117) 16 CG-270-15 Yoke 113. 6.95 

CG-21D Post, Each 109 2.16 2 8 | CG-101-8 Driver 117 1.26 CG-270-16 Ad. 113 9.00 

CG-21E Pilot 109 1.05 9 | CG-120 Ram Aigo So:08 CG-270-20 Point os 7 

CG-21F Pilot 109 95 6 | CG-120-15 Ad. 112 4.63 8 | CG-270A Puller 118 = 29.89 

CG-21G Pilot 109 1.21 1 CG-122 Set 113,120 119.74 14 8 CG-270C Puller 119 46.00 

CG-21) Nut, Each 109 37 2 | CG-123 Set 112A 12.63 1 11 | CG-270H Puller 119 39.58 

CG-21P2 Bushing 109 1.63 2 | CG-123-1 Screw 112A 7.79 CG-273 Puller 118 = 33.58 

CG-21P3 Bushing 109 1.84 4 | CG-123-2 Plate 2A 4.42 CG-273-2 Yoke 119 8.42 

CG-21P5 Head 109 4.53 111 CG-123-3 Screw 112A 21 CG-273-5 Plate 119 3.95 

CG-25 Remover 94 2.37 4 CG-150 Set 113A = 44.63 12.58 CG-273-15 Yoke 113 8.32 

CG-30A Puller 117 6.32 10 CG-150-2 Yoke 113A =: 14.00 CG-273A Puller 118 = 35.53 

CG-40A (CG-40B) CG-150-3 Rods 113A 2.11 CG-273C Puller 119 =—-51.58 

CG-40-1 Screw 114 2.79 CG-150-4 Rods 113A 1.79 CG-273H Puller 119 45.16 

CG-40-2 Nut 114 26 CG-150-5 Nut 113A 95 CG-274-HY Set 113° 161.11 
CG-40-3 Yoke Bridge 114 4.00 CG-150-6 End Block 113A 2.32 CG-275-HY Set 113 170.63 30 
CG-40-4 Rod idee 27 CG-150-7 Nut 113A 2 CG-280 Puller 118 30.63 7 
CG-40-5 Collet 114 4,32 CG-150-8 Clip Washer 113A ‘1.11 CG-283 Puller 118 37.42 9 
CG-40-7 Collet 1144.63 CG-150-9 Adaptor 113A 6.63 CG-300 Puller 118 45.26 13 
CG-40-8 Collet 1144.63 CG-150-10 Screw 113A AT CG-300-1 Screw 119 5.89 3 
CG-40-9 Collet 114 4.32 1 CG-150-11 Screw 113A Al CG-300-2 Yoke 119 10.74 3 
CG-40A-6 Collet 114 4.32 3 CG-150-12 Adaptor 113A 2.37 CG-300-3 Jaw, Ea. 119 8.21 2 8 
CG-40A-10 Collet 114 5.11 8 CG-150-13 Adaptor 113A 2.63 CG-300-5 Plate 119 6.21 A 
CG-40B Puller 46.84 4 8 CG-150HY Set 113A = 164.37 CG-300-6 Spring 119 1.37 6 
CG-40B-B Set 50.10 CG-212A Set 109 = 25.68 8 12 CG-300-7 Nut 119 4.63 1 
CG-41 Set 10.00 4 | CG-212A-B Set 109 31.64 16 10 | CG-305 Puller 118 = 53.84 1g 042 
CG-41-11 Rod 2.21 CG-230 Set 109 41.37 18 6 | CG-305-8 Screw 119 6.58 3 14 
CG-41-12 Collet 3.89 CG-230-1 Sciew 109 5.58 3 9 | CG-305-9 Jaw, Ea. 119° - 12.16 3-8 
CG-41-13 Collet 3.89 CG-230-2 Yoke 109 9.89 3. 4 | CG-325 Puller 110 100.47 62 
CG-45 Puller 114 51.42 9 8 | CG-230-3 Head 109 9.53 3 4 | CG-325-2 Yoke 112 13.89 7 
CG-45-2 Nut 114 89 CG-230-4 Post, Ea. 109 3.32 2 12 | CG-325-3 Jaw, Each 112 11.68 5 
CG-45-3 Bridge 114 12.68 CG-230-5 Nut, Ea. 109 1.21 4 | CG-325-4 Arm, Each 112 12.21 10 
CG-45-4 Rod 114 3.95 CG-230-6 Bushing 109 2.05 3 | CG-325-5 Bolt, Each 112 89 5 
CG-45-5 Collet 114 8.26 CG-230-7 Pilot 109 1.11 6 CG-325-6 Arm, Each 112 32 1 
CG-45-6 Collet 114 9.84 CG-230-8 Pilot 109 1.21 12 CG-343 Gear Puller 121 88.58 30 
CG-45-7 Collet 114° 11.32 CG-230-9 Pilot 109 1.37 1 ee: CG-343-1 Plug 121 14.84 

CG-46 Set 114A 199.47 2157,'6 CG-230-10 Pilot 109 1.58 1 I CG-348 Gear Puller 121 101.11 33 
CG-46-1 Hammer 114A 11.11 4 8 CG-240 Puller 118 = 10.37 14 CG-350 H.D. Puller 110 82.84 50 
CG-46-2 Hammer 114A — 9.68 6 10 | CG-240-1 Screw 19 1.42 CG-350-1 Screw 110 «5.79 3 
CG-46-3 Rod 114A 13.74 1 12 | C€G-240-2 Yoke 119 3.11 CG-350-2 Yoke 110 = 34.74 20 
CG-46-4 Collet 114A) 44.37 Lal? CG-240-3 Jaw, Each 119 1.84 1 CG-350-3L. Rod, Ea. 110 3.84 2 10 
CG-46-5 Collet 114A 54.05 2 14 CG-240-5 Plate 119 41 2 CG-350-4S.Rod, Ea. 110 3.11 Teo6 
CG-46-6 Collet 114A ‘66.47 PO) CG-240-6 Spring 112, 119 42 _ CG-350-5 Nut, Ea. 110 1.11 5 
CG-60-2 Nut 108 2.42 12 CG-240-7 Nut 119 1.26 1 CG-350-6 Block, Ea. 110 7.14 6 12 
CG-60-3 Fork 108 4.26 22 | CG-240-8 Slide Bar 119 2.05 CG-350-7 Nut, Ea. 110 68 6 
CG-60-4 Fork 108 5.21 1 13 | CG-240-9 Hammer 119 2.16 CG-350-8 Washer,Ea. 110 1.37 10 
CG-60-4B Fork 108 4.65 1 10 | CG-240H Puller 119 = 13.16 2 10 | CG-350-9 Adpt.,Ea. 110 1.95 7 
CG-60-7-4 Stud, Ea. 108 16 1 CG-243 Puller 118 =—-13.58 1 5 | CG-400 Puller 112 67.84 21 
CG-60-7-6 Stud, Ea. 108 16 1 CG-243-2 Yoke 119 4.47 CG-400-2 Yoke 112, —-21.63 8 4 
CG-60-7-7 Stud, Ea. 108 32 1 CG-243-5 Lock Plate 119 47 CG-400-5 Plate 112 9.58 5 
CG-60-7-9 Stud, Ea. 108 16 1 CG-243H Puller 119 16.37 2 10 CG-400-6 Spring 112 95 1 
CG-60-11A Adaptor 108 1.37 3 | CG-250 Puller 118 = 16.42 2 10 | CG-400-7 Stud 112 2.05 8 
CG-60-12-1 Adaptor 108 1.32 6 | CG-250-1A Screw 119 2.84 8 | CG-400-HYA Set 112 268.84 67 
CG-60C-1 Adaptor 108 1.00 3 | CG-250-2 Yoke 119 4.47 12 | CG-405 Puller 112 79.68 24 
CG-60C-2 Stud, Each 108 53 3 CG-250-3 Jaw, Each 119 2.58 5 CG-405-HYA Set 112 = 280.68 70 
CG-60G Set 108 10.84 2 4 | CG-250-5 Lock Plate 119 19 7 | CG-420A Pump 112 = 201.00 40 
CG-60G-B Set 108 = 14.16 3 11 CG-250-6 Spring 119 89 1 CG-420-1A Ram Asby. 112 98.21 23 
CG-60H Assembly 108 18.68 4 CG-250-7 Nut 119 2.26 4 | CG-420-2A Pump 112-113 69.58 19 
CG-60K1 Puller 108 1.26 5 CG-250-8A Screw 119 5.16 CG-420-3-1 Hose 113: 19.79 Zo i8 
CG-60K2 Puller 108 1.11 4 CG-250-9 Hammer 119 4.58 22 CG-420-4 Set 113) 13.42 8 
CG-60M1 Nut 108 1.00 1 CG-250-10 Jaw, Each 118 3.05 4 | CG-420-5A Gauge 112-113 53.37 De 
CG-60M2 Stud, Ea. 108 21 2 | CG-250-20 Point -- 42 1 CG-420-6 Adaptor 111-113 4.11 peat) 
CG-60N2 Adaptor 108 2.63 CG-250A Puller 118 = 18.37 a 8 CG-421 Assembly 111-113 102.79 18 
CG-60N3 Adaptor 108 98 CG-250C Puller 119 28.89 7 14 | CG-423 Set 112A 23.89 5 it 
CG-60R1 Screw 108 2.37 5 CG-250H Puller 19 24.11 7 CG-423-1 Screw 112A —-:13.84 

CG-60R2 Yoke 108 4.53 11 CG-250-HL Puller 119 = 25.04 CG-423-2 Plate 112A 9.05 

CG-60R3 Adaptor 108 1.47 2 CG-253 Puller 118 =. 20.16 2 10 CG-423-3 Screw 112A 25 

CG-60R4 Adaptor 108 A 1 CG-253-2 Yoke 119 5.63 CG-425 Puller 112 121.32 67 
CG-100 Press 117 110.84 30 CG-253H Puller 119 27.84 7 CG-425-7 Adaptor 112 9.37 

CG-100-14 Punch 117 1.26 CG-270 Puller 118 = 27.95 5.4 

CG-100-15 Block 117 2.14 CG-270-1A Screw 119 4.47 1 

CG-100-16 Adaptor 117 1.26 CG-270-2 Yoke 119 7.00 Ted 

CG-101 Set 1171168 1 12 | CG-270-3 Jaw, Each 119 4.16 12 

CG-101-1 Support 117 2.08 CG-270-5 Lock Plate 119 3.95 1 

CG-101-2 Support 117 2.53 CG-270-6 Spring 119 1.05 2 
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Tool Cat. Net Wt.| Too Cat. Net Wt.] Too Cat. Net Wt. 
No. Page Price Corr. Lb. Oz.| No. Page Price Corr. Lb. Oz.} No. Page Price Corr. Lb. Oz. 
CG-425-8 Cap Screw 112 1.58 CG-500-22 Collet 50 2.58 4 | CG-6300 Set SM-249A 323.43 
CG-425-9 Adaptor 112 19.58 9 4 | CG-500-23 Collet 50 2.58 4 | CJ-63 Set 122A 30.42 
CG-425-HYA Set 112 322.32 113 CG-500-24 Collet 50 2.58 4 | CJ-66-16B Head 117 7.37 
CG-430 Set — 49.68 CG-505 Set SIP =. 26.95 5 4 | CJ-66-19 Head 117 3.26 6 
CG-430-HYA Set 109A 250.68 69 CG-505-1 Housing 51P 10.05 3 CJ-66-22 117 ‘17.68 2226 
CG-450 Puller 112. 99.05 56 CG-505-2 Collet 51P 5.63 13 | CJ-66-23A Head 117 12.42 1 14 
CG-450-10 Yoke 112 34.47 20 CG-505-3 Collet 51P 5.63 13 | CJ-66-24A Head 117-1053 t2u8 
CG-450-11 Cap Screw 112 1.26 1 | CG-505-4 Collet 51P 5.63 13 | CJ-66-25 Head 117 5.11 14 
CG-450-12 Cap Screw 112 16 2 | CG-505-5 Collet 51P 5.63 13 | CJ-66-26 Head 117 8.00 12 
CG-450-HYA Set 112 300.05 97 CG-505-6 Collet 51P 5.63 13 | CJ-66A Set 122A = 46.42 
CG-455 Set 112 49.68 8 14 | CG-505-7 Collet 51P 5.63 13 | CJ-68 Set 122A 66.32 
CG-455-1 Adaptor, Ea. 112 3.11 6 | CG-505-8 Remover 51P 5.63 13 | CJ-75-2 Adaptor 114 7.26 
CG-455-2 Adaptor, Ea. 112 3.11 6 | CG-508 Housing SLPS 20:21 4 CJ-75-3 Tube 114 21.05 
CG-455-3 Adaptor, Ea. 112 3.11 6 | CG-508-1 Collet 51P 12.74 13 | CJ-75-4 Separator 114 17.05 
CG-455-4 Adaptor, Ea. 112 3.11 6 | CG-508-2 Collet 51P 12.74 13 | CJ-75-5R Adaptor 114 3.58 yey 
CG-455-5 Adaptor, Ea. 112 3.11 7 | CG-508-3 Collet 51P 12.74 13 | CJ-75A Set 114 104.00 45 10 
CG-455-6 Adaptor, Ea. 112 3.11 8 | CG-508-4 Collet 51P 12.74 13 | CJ-75A-1 Housing 114 42.11 
CG-455-7 Adaptor, Ea. 112 3.11 8 | CG-508-5 Collet 51P 12.74 13 | CJ-76 Set 115) => <62.11 12 
CG-455-8 Adaptor, Ea. 112 3.11 10 | CG-508-6 Collet 51P 12.74 13 | CJ-76-1 Adaptor 115 3.32 6 
CG-455-9 Adaptor, Ea. 112 2.42 10 | CG-508-7 Collet 51P 12.74 13 | CJ-76-2 Adaptor 115 6.16 15 
CG-455-10 Adaptor, Ea. 112 2.42 10 | CG-508-8 Collet STP 12.14 13 | CJ-76-3 Adaptor 115 3.68 8 
CG-455-11 Adaptor, Ea. 112 2.42 12 | CG-508-9 Collet 51P 12.74 13 | CJ-76-4 Adaptor 115 3.89 9 
CG-455-12 Adaptor, Ea. 112 2.42 12 | CG-508-10 Collet 51P =. 12.74 13 | CJ-76-5 Adaptor 115 7.58 11 
CG-455-13 Adaptor, Ea. 112 2.42 12 | CG-508-11 Collet 51P 12.74 13 | CJ-76-6 Adaptor 115 6.16 ta | 
CG-455-14 Adaptor, Ea. 112 4.89 14 | CG-508-12 Collet 51P 12.74 13 | CJ-76-7 Adaptor 115 9.21 13 
CG-455-15 Adaptor, Ea. 112 4.89 14 | CG-510 Remover 51P 123.68 15 12 | CJ-78 Puller 122 = 20.00 20-8 
CG-455-16 Adaptor, Ea. 112 4.89 14 | CG-511 Remover 51P 202.63 CJ-78-1A Yoke 122 9.47 
CG-455-17 Adaptor, Ea. 112 4.89 14 | CG-512 Remover 51P 310.53 21 CJ-78-2A Jaw 122 2.89 
CG-455-18 Adaptor, Ea. 112 3.11 1 CG-515 Set 50 = 40.63 3. 5 | CJ-79 Puller 122 = 20.00 2aig 
CG-455-19 Adaptor, Ea. 112 3.11 1 2 | CG-515-B Set 50 46.31 6 CJ-79-1 (CJ-79-1A) 
CG-455A Set 112 63.37 11 4 | CG-520 Ram 113 299.37 72 12 | CJ-79-1A Jaw 122 2.19 
CG-470 Press Frame 111 188.95 173 CG-550 Set 113 205.26 102 CJ-80 Puller 1225). 17.78 38 
CG-470-12 Block 1112.42 12. 8 | CG-550-2 Yoke 113 151.58 CJ-81-2 Jaw, Each 122 2.05 6 
CG-470-13 Plate 111 ——:16.89 1 CG-550-3 Rod Ea. 133" 213.78 CJ-81B1 Adaptor 122 1.11 2 
CG-470-14 Gib, Each 111 7.41 1 CG-550-4 Rod Ea. 113% 411.58 CJ-81B2 Adaptor 122 1.42 2 
CG-470-15 Cap Screw 111 14 1 | CG-550-5 Nut Ea. 113 6.00 CJ-81D Puller 122. "22.11 4 
CG-470-16 Bracket 111 14.42 1 8 | CG-550-6 Block Ea. 113 9.68 CJ-81D-1 Adaptor 122 1.74 3 
CG-470-17 Cap Screw 111 21 1 8 | CG-550-7 Nuts Ea. 113 3.32 CJ-81D-2 Adaptor 122 1.11 Z 
CG-470A Press Set 111 263.84 223 CG-550-8 Washer 113 2.84 CJ-82B Puller 122 16.74 oer 
CG-470-HYA Set 111 464.84 266 CG-550-9 Adapt. 113 5.95 CJ-83B Puller 122 8.63 2 
CG-471 Set 111. 76.47 21 CG-550-10 Screw Ea. 113 26 CJ-83-2 Screw 122 2.42 12 
CG-471-1 Adaptor 111 5.05 1 8 | CG-550-11 Adapt. 113 5.95 CJ-83-3 Screw 116, 122 1.68 
CG-471-2 V Block, Ea. 111 7.68 3 8 | CG-550-12 Adapt. 113 9.68 CJ-84-1B Yoke 110 14.42 
CG-471-3 Adaptor 111 5.05 1 CG-550-13 Adapt. 141«11.26 CJ-84-3 Stud, Each = 110 4.19 1 12 
CG-471-4 Adaptor 111 5.05 1 8 | CG-550-14 Adapt. 111 11.26 CJ-84-4 Screw 110 7.16 
CG-471-5 Step Plate 111 1.42 8 | CG-555 Set 113 607.42 210 CJ-84-5 Stud, Each = 110 2.53 1 
CG-471-6 Step Plate 111 1.47 8 | CG-558 Set 113 110.53 49 CJ-84-6 Adaptor 110 1.26 3 
CG-471-7 Step Plate 111 2.00 8 | CG-559 Set 113° 775.42 262 CJ-84-7 Adaptor 110 1.26 ‘| 
CG-471-8 Step Plate 111 2.11 8 | CG-570 Press Frame 111 823.26 700 CJ-84-8 Adaptor 110 1.26 3 
CG-471-9 Step Plate 111 2.42 8 | CG-570A Assembly 111 934.21 800 CJ-84-9 Adaptor 110 1.26 3 
CG-471-10 Step Plate 111 2.68 8 | CG-570A12 Block 1121.05 CJ-84-10 Adaptor 110 1.26 3 
CG-471-11 Step Plate 111 3.00 12 | CG-570A13 Plate TUT ag5.08 CJ-84-11 Adaptor 110 1.26 3 
CG-471-12 Step Plate 111 3.89 1 CG-570A14 Gib 111 7.63 CJ-84-12 Adaptor 110 1.26 4 
CG-471-13 Step Plate 111 4.47 1 CG-570A15 Screw 111 63 CJ-84-13 Adaptor 110 1.26 5 
CG-471-14 Step Plate 111 5.00 1 CG-570A16 Assembly 111 14.47 CJ-84-14 Adaptor 110 1.26 5 
CG-471-15 Step Plate 111 5.26 1 CG-570A17 Screw 111 26 CJ-84-15 Adaptor 110 1.26 5 
CG-471-16 Step Plate 111 6.11 1 8 | CG-570HY Assembly 111 1393.84 900 CJ-84-16 Adpt. 110,116 19 5 
CG-471-17 Step Plate 111 6.11 1 8 | CG-622 Set 108 ~—-17.58 3. 8 | CJ-84-17 Adaptor 110 1.26 5 
CG-500 Set §0 12.26 2 2] CG-622-B Set 108 = 20.90 10 12 | CJ-84-18 Adaptor 110 1.26 5 
CG-500-2 Housing 50 4.53 14 | CG-630 Set 108 = §3.21 12 4 | CJ-84A-2 Stud, Each 110 3.05 Tosd 
CG-500-3 Collet 50 2.58 4 | CG-630-B Set 108 = 65.32 21. 3 | CJ-84C Puller 110 28.63 10 10 
CG-500-4 Collet 50 2.58 4 | CG-1224 Kit 120 144.00 21. 8 | CJ-85-1 Yoke 115, 122 6.11 2 
CG-500-5 Collet 50 2.58 4 | CG-2400-B Set 120 46.48 CJ-85-2 Jaw, Each = 122 2.95 9 
CG-500-6 Collet 50 2.58 4 | CG-2500 Set 120 124.89 30 CJ-85-3 Bolt 122 2.63 6 
CG-500-7 Collet 50 2.58 4 | CG-2500B Set 120 136.47 36 2 | CJ-85-4 Washer 122 .32 _ 
CG-500-8 Collet 50 2.58 4 | CG-2500S Set 120A 136.89 CJ-85-5 Adaptor 122 1.84 3 
CG-500-9 Collet 50 2.58 4 | CG-2545A-B Set 133.32 CJ-85-6 Adaptor 122 2.11 4 
CG-500-10 Collet 50 2.58 4 | CG-3000 Set SM-249A —- 76.16 28 CJ-85-7 Adaptor 122 3.11 5 
CG-500-11 Collet 50 2.58 4 | CG-3400 Set SM-249A 131.63 49 CJ-85-8 Adaptor 122 5.42 6 
CG-500-12 Collet 50 2.58 4 | CG-4000A Set SM-249A 523.63 161 CJ-85A Puller 122 32.74 6 11 
CG-500-13 Collet 50 2.58 4 | CG-4000A-B Set SM-249A 550.26 180 CJ-86-1 Yoke 122, 123 5.11 122 
CG-500-14 Collet 50 2.58 4 | CG-4050A Set SM-249A 305.32 79 CJ-86-4 Bolt 122 1.79 5 
CG-500-15 Collet 50 2.58 4 | CG-4100 Set SM-249A 420.84 139 
CG-500-16 Collet 50 2.58 4 | CG-4100B Set SM-249A 447.47 160 
CG-500-17 Collet 50 2.58 4 | CG-4150 Set SM-249A 202.53 58 
CG-500-18 Collet 50 2.58 4 | CG-6000A Set SM-249A 873.69 
CG-500-20 Collet 50 2.58 4 | CG-6100 Set SM-249A 770.90 
CG-500-21 Collet 50 2.58 4 | CG-6200 Set | SM-249A 677.58 
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CJ-87 Puller 122 16.74 2 12 | CJ-1000-B Set — Disc. 63 4 | CS-1 Scraper 96 84 4 
CJ-87-1 Jaw, Each =: 122 2.00 5 | CJ-1000-S Set 121. ‘Disc. 54 8 | CSA-12 Scraper 96 2.19 7 
CJ-88 Puller 116 9.42 18 | CJ-1000-S-B Set 121 Disc. CSE-182 Drill Bit 103 1.47 2 
CJ-91-2 Plug 115 1.05 CK-6A Cover 128 8.79 3 2 | CSE-202 Drill Bit 103 1.71 2 
CJ-91-3 Adaptor 115 1.16 CK-15A Seat Cover 128 9.84 3 6 | CSE-222 Drill Bit 103 1.94 @ 
oJ-91-4 Adaptor 115 1.53 CM-11RL Micrometer 97B = 20.75 7 | CSE-242 Drill Bit 103 2.32 3 " 
CJ-91-5 Adaptor 115 1.11 CM-i2RL Micrometer 97B —- 16.40 7 | CSE-262 Drill Bit 103 2.66 3 
CJ-91-6 Adaptor 115 89 CM-15RL Micrometer 97B = 21.05 7 | CSE-282 Drill Bit 103 3.34 4 
CJ-91-7 Screw 115 3.37 15 | CM-22RL Micrometer 97B 19.00 10 | CSE-302 Drill Bit 103 3.71 5 
CJ-91C Press 115. 4:25:89 7 12 | CM-25RL Micrometer 97B — 17.30 7 | CSE-322 Drill Bit 103 4.20 5 
CJ-91C-1 Frame V5) owddeas 5 8 | CM-32RL Micrometer 97B 21.15 13 | CSE-345 Drill Bit 103 8.05 6 
CJ-92 Puller 17 6.32 6 | CM-40R (CM-944L) CSE-365 Drill Bit 103 8.54 5 
CJ-92A1 Jaw 1.47 CM-42RL Micrometer 97B 23.35 1 1 | CSE-385 Drill Bit 103 9.03 6 
CJ-92A2 Yoke 1.37 CM-45RL Set 97B 101.05 4 9 | CSE-405 Drill Bit 50P, 103 9.49 6 . 
CJ-92A3 Spreader 19 CM-50L (C M-50LC) CSE-425 Drill Bit 103 = 10.07 6 ; 
CJ-93-1 Shaft 116 2.89 CM-50LC Micrometer 97B 27.65 13 | CSE-445 Drill Bit 103. 10.79 6 
CJ-93-2 Hammer 116 2.53 CM-52RL Micrometer 97B = 26.15 de3,35 CSE-465 Drill Bit 103 —-11.05 6 
CJ-93-3-1 Jaw Holder 116 3.68 CM-53L (€ M-53LC) CSE-485 Drill Bit 103 11.58 T . 
CJ-93-4 Head 116 2.19 CM-53LC Micrometer 97B 28.80 1 CSE-505 Drill Bit 103 12.20 6 
CJ-93-5 Hook 116 2.32 CM-60RL Set 97B 164.55 6 10 | CSE-525 Drill Bit 103 12.80 8 
CJ-93-6 Head 116 1.32 CM-62RL Micrometer 97B = 29.25 1 5 | CSE-565 Drill Bit 103 13.84 10 @& 
CJ-93-7 Stud Puller 116 1.42 CM-71L Micrometer 97B 20.75 7 | CSE-605 Drill Bit 103 15.35 11 
CJ-93-8 Stud Puller 116 1.16 CM-72L Micrometer 97B 22.75 $ | CSE-645 Drill Bit 103 —-17.48 11 
CJ-93-9 Adaptor 116 ~——CODisc. CM-80A Micrometer 97B 31.00 11 | CT-4-5 Bulb 143 26 _ 
CJ-93-10 Puller 116 ~—ODise. CM-81A Micrometer 97B 36.25 1 2 | CT-4B Tester 51, 95 4.44 4 
CJ-93A Puller Set 116 = 28.53 2 14 | CM-85 Micrometer 97B 25.75 11 | CT-4B8 Bulb 03 
CJ-96-1 Support 115 5.63 CM-86 Micrometer 97B 32.50 1 pe CT-5 Tester 95 6.14 4 
CJ-96-2 Replacer 115 1.05 CM-103 Micrometer 97B 25.50 13 | CT-6 Tester 95 6.91 4 
CJ-96-3 Remover 122 84 CM-106 Micrometer 97B 33.50 1 2 | CW-12 Chain Wrench 97 5.68 1 8 
CJ-96-4 Adaptor 115 2.95 CM-143 Micrometer 97B 30,00 14] CW-15 Chain Wrench 97 8.89 B28 
CJ-96B Diode Press 115 29.47 CM-146 Micrometer 97B 37.25 1 4 | CW-24 Chain Wrench 97 = 13.00 Sens 
CJ-97-1L L. Jaw 121 4.21 CM-200 Set $7B = 25.65 1 14 | CX-605 Set 65 25.68 12 
CJ-97-1R R. Jaw 121 4.21 CM-200-1 Indicator 97B 15.63 CX-1416 Wrench 65 3.89 2 
CJ-97-1X Jaw Set 115 8.42 1 11 | CM-200-2 Collar 97B 21 CX-1820 Wrench 65 4.53 4 
CJ-97-3 Ham. 105, 123 5.11 3 10 | CM-200-6 Rod 97B 2.47 CX-2024 Wrench 65 5.16 6 
CJ-97-4 Adaptor 115 1.79 6 | CM-200-7 Attachment 97B 3.05 CX-2226 Wrench 65 5.26 16 
CJ-97B Puller 115 = 32.42 11 CM-200-8 Clamp 978 1.95 CX-2830 Boxocket 65 6.84 3 
CJ-98-1 Yoke 116 4.19 14 CM-200-9 Connector 978 2.11 D-010 Die 60 1.25 1 
CJ-98A Puller 116 = 10.95 2 14 | CM-200-10 Cap 97B 21 D-011 Die 60 1.25 1 
CJ-99 Puller 93 2.74 6 | CM-200-11 Holder 978 2.05 D-012 Die 60 1.25 1 
CJ-100-1 Yoke 122 S137 CM-200N (C M-200T) D-013 Die 60 1.25 1 
CJ-100A Puller 90,122 27.37 8 1 | CM-200P Rod 97B 1.25 1 D-014 Die 60 1.25 1 
CJ-100A-2 Bolt 122 2.68 CM-2N0R Contact Pt. 97B 40 D-015 Die 60 1.25 1 
CJ-100A-R Kit 90 3.05 1 CM-200S Contact Pt. 97B -50 D-016 Die 60 1.25 1 
CJ-105-1 Yoke 123 8.11 1 2 | CM-200T Holder §7B * 11.25 15 | D-017 Die 60 1.25 1 
CJ-105-3 Screw 123 5.68 1 6 | CM-201 Set $7B = 25.65 1 14 | D-018 Die 60 1.25 1 
CJ-105-4 Screw 105, 123 8.63 2 12 | CM-214 Gauge $97B 11.25 1 10 | D-019 Die 60 1.25 1 
CJ-105-5 Jaw 123 3.26 6 | CM-216 Gauge 97B = 13.90 1 8 | D-020 Die 60 1.25 1 
CJ-105-6 Jaw 123 3.05 8 | CM-911L Micrometer 97B 28.75 8 | D-021 Hex Die 60 95 1 
CJ-105-7 Jaw 123 4.53 1 CM-944L Micrometer 97B 52.65 2 51] D-022 Die 60 95 1 
CJ-105-10 Pin 123 41 1 CMTG-1 Gauge 97B 2.15 — | D-023 Die 60 95 1 
CJ-105-11 Pin © 122, 123 58 1 | CMTG-2 Gauge 97B 2.70 1 | D-024 Die 60 95 1 
CJ-105-12 Handle 123 1.58 3 | CMTG-3 Gauge 97B 3.25 1 | D-025 Die 60 95 1 
CJ-105A 123° 91.37 19 2 | CMTG-4 Gauge 97B 3.85 2 | D-026 Die 60 95 1 
CJ-105A-8 123 7.95 1 4 | CMTG-5 Gauge 97B 4.50 2 | D-040 Die 60 1.32 1 
CJ-105A-9 123 6.53 1 2] CP-3A Puller 75 2.42 3 | D-74 Wrench 69 3.37 1 
CJ-105A-B 123 104,53 21. 2 | CP-6A Puller 715A 3.47 8 | D-74-EN Wrench 56P * 
CJ-106 Set 93 16.48 CPT-110 Socket — 94 1.75 4 | D-76 Wrench 69 3.47 2 
CJ-107 Set — Disc. CRA-1.5A Hex Driver 76 69 — | D-78 Wrench 69 = 4.00 6 
CJ-107-1 Screw _ 5.21 CRA-2A Hex Driver 76 69 — | D-407M Die 54 2.37 1 
CJ-107-2 Adaptor — 1.05 CRA-2.5A Hex Driver 76 69 — | D-508M Die 54 2.37 1 
CJ-107-3 Hook — 253 CRA-3A Hex Driver 76 16 — | D-610M Die 54 2.37 1 
CJ-107-4 Adaptor -- 1.05 CRA-3.5A Hex Driver 76 16 — | D-710 Wrench 69 5.05 11 
CJ-108 Set S0A 20.63 8 7 | CRA-4A Hex Driver 76 16 — | D-710M Die 54 2.37 1 
CJ-109 Set 115A =. 29.37 14 12 | CRA-4.5A Hex Driver 76 16 — | D-712 Wrench 69 7.32 1 
CJ-109-1-1 Shank — 1.14 CRA-5A Hex Driver 76 82 — | D-715 Wrench 6911.11 3 
CJ-109-1-2 Head - 2.53 CRA-6A Hex Driver 76 82 — | D-718 Wrench 69 =: 18.58 5 
CJ-109-1-3 Guard - 1.26 CRA-7A Hex Driver 76 82 — | D-724 Wrench 69 = 31.26 8 
CJ-109-2 Hammer — 16.11 CRA-8A Hex Driver 76 82 — | D-812M Die 54 2.37 
CJ-282-1 Jaw, Ea. 122 3.37 14 | CRA-10A Hex Driver 76 82 — | D-903 Set 69 = 12.52 1 
CJ-282B Set 122 = 36.00 6 12 | CRA-45 Hex Driver 76A 82 1 D-906 Set 69 = 34.32 6 
CJ-282B-B Set 122 = 39.26 8 10 | CRA-180A-K Set 76 (18.55 11 | D-912M Die 54 2.37 1 
CJ-840€ Set 110 74.53 19 12 | CRD-8A Sq. Drive 716 82 
CJ-949 Separator 116 6.68 9 | CRIS-1B-EN Set 56P ‘ 
CJ-950 Separator 116 8.95 1 5 | CRP-1B Phillips Bit 76 93 
£J-951 Separator 116 =. 20.16 6 CRP-2B Phillips Bit 716 93 
CJ-952 Separator 116 = 36.84 12 CRS-8A Screwdriver 76 16 
CJ-1000 Set 121 Disc. 43 CRS-12A Screwdriver 76 16 
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D-1015M Die 54 2.37 1 DBE-30 Drill Bit 103 54 1 DS-1820 Wrench 69 1.63 1 
D-1115M Die 54 2.37 1 | DBE-31 Drill Bit 103 46 1 | DS-2018 Wrench 69 1.63 1 
D-1217M Die 54 2.37 1 | DBE-32 Drill Bit 103 AG 1 | DS-2224 Wrench 69 1.68 1 
DA-24 Adj. Wrench 54P 2.58 2 | DBE-33 Drill Bit 103 44 1 | DS-2422 Wrench 69 1.68 1 
DA-26 Adj. Wrench 54P 2.63 4 | DBE-34 Drill Bit 103 A4 1 | DW-402 Socket 92 6.32 base! 
DA-28 Adj. Wrench 54P 3.16 8 | DBE-35 Drill Bit 103 4 1 | DX-146 Sledge Wr. 48P 7.68 2a 
DA-210 Adj. Wrench 54P 3.89 14 | DBE-36 Drill Bit 103 44 1 | DX-148 Sledge Wr. 48P 8.00 rey 
DA-212 Adj. Wrench 54P 5.63 1 9 | DBE-37 Drill Bit 103 42 1 | DX-152 Sledge Wr. 48P 9.14 ys) 
DA-215 Adj. Wrench 54P 8.63 3 DBE-38 Driil Bit 103 42 1 | DX-154 Sledge Wr. 48P 9.89 2 4 
DAL-10 Shears 5.58 14 | DBE-39 Drill Bit 103 Al 1 | DX-158 Sledge Wr. 48P = 12.32 pe) 
DAR-10 Shears 5.58 14 | DBE-40 Drill Bit 103 Al 1 | DX-160 Sledge Wr. 48P = 12.63 Tes 
DAS-10 Shears 5.58 13 | DBE-41 Drill Bit 103 Al 1 | DX-164 Sledge Wr. 48P 16.84 4 8 
DB-113 Set 103 9:92 8 | DBE-42 Drill Bit 103 39 1 | DX-166 Sledge Wr. 48P = 18.11 4 12 
DB-115 Set 103 31.82 2 6 | DBE-43 Drill Bit 103 39 1 | DX-170 Siedge Wr. 48P = 21.37 4 15 
DB-120 Set 103 12.34 1 2 | DBE-44 Drill Bit 103 39 1 | DX-172 Sledge Wr. 48P 22.63 peri 
DB-129 Set 103 «57.54 3 8 | DBE-45 Drill Bit 103 37 1 | DX-176 Sledge Wr. 48P 26.95 5566 
DB-144-T (DB-144A-T) DBE-46 Drill Bit 103 37 1 | DX-178 Sledge Wr. 48P 28.16 5 14 
DB-144A-T Set 103 107.99 DBE-47 Drill Bit 103 37 1 | DX-182 Sledge Wr. 48P 30.11 7 8 
DB-160 Drill Set 103 37.43 1 2 | DBE-48 Drill Bit 103 ral 1 | DX-184 Sledge Wr. 48P 30.84 7 10 
DB-425 Set 103 11.56 6 | DBE-49 Drill Bit 103 37 1 | DX-188 Sledge Wr. 48P 34.21 8 
DBE-1/16 Bit 103 37 1 | DBE-50 Drill Bit 103 37 1 | DX-190 Sledge Wr. 48P 37.16 Bae 
DBE-5/64 Bit 103 37 1 | DBE-51 Drill Bit 103 31 1 DX-194 Sledge Wr. 48P 38.53 ) 
DBE-3/32 Bit 103 39 1 | DBE-52 Drill Bit 103 <a 1 DX-196 Sledge Wr. 48P 39.58 9.38 
DBE-7/64 Bit 103 44 1 | DBE-53 Drill Bit 103 37 1 | DX-1100 Sledge Wr. 48P 54.74 Th26 
DBE-1/8 Bit 50P, 103 54 1 | DBE-54 Drill Bit 103 34 1 | DX-1108 Sledge Wr. 48P 54.74 16 8 
DBE-9/64 Bit 103 54 1 | DBE-55 Drill Bit 103 34 1 | DX-1112 Sledge Wr. 48P 62.53 Wed 
DBE-5/32 Bit 103 -59 2 | DBE-56 Drill Bit 103 34 1 | DX-1120 Sledge Wr. 48P 69.47 17 12 
DBE-11/64 Bit 103 66 3 | DBE-57 Drill Bit 103 43 1 | DX-1124 Sledge Wr. 48P 69.47 19 10 
DBE-3/16 Bit  50P, 103 16 4 | DBE-58 Drill Bit 103 45 1 | DX-1132 Sledge Wr. 48P 81.58 vk) 
DBE-13/64 Bit 1 85 5 | DBE-59 Drill Bit 103 45 1 | DX-1136 Sledge Wr. 48P 81.58 26 
DBE-7/32 Bit 103 95 5 | DBE-60 Drill Bit 103 46 1} DX-1144 Sledge Wr. 48P 93.68 30 
DBE-15/64 Bit 103 1.02 6 | DBE-61 Drill Bit 103 AG — | DX-1148 Sledge Wr. 48P 93.68 28 12 
DBE-1/4 Bit 50P, 103 1.12 7 | DBE-62 Drill Bit 103 I) — | E-1 Screw Ext. OP, 50 1.01 1 
peeae, Bit 103 1.39 8 | DBE-63 Drill Bit 103 6 — | E-2 Screw Ext.  50P, 50 1.09 1 
DBE-9/32 Bit 103 1.48 10 | DBE-64 Drill Bit 103 AG — | E-3 Screw Ext.  50P, 50 1.18 1 
DBE-19/64 Bit 103 1.60 11 | DBE-65 Drill Bit 103 AG — | E-4 Screw Ext.  50P, 50 1.26 2 
DBE-5/16 Bit  50P, 103 1.83 12 | DBE-66 Drill Bit 103 46 — | E-5 Screw Ext.  50P, 50 1.52 2 
DBE-21/64 Bit 103 1.99 14 | DBE-67 Drill Bit 103 46 — | E-6 Screw Ext. 50P 2.19 3 
DBE-11/32 Bit  50P, 103 2.16 15 | DBE-68 Drill Bit 103 46 — | E-7 Screw Ext. 50P 3.26 4 
DBE-23/64 Bit 103 2.39 1 DBE-69 Drill Bit 103 58 — | E-8 Screw Ext 50P 3.62 5 
Aa | Bit 103 2.62 1 2 | DBE-70 Drill Bit 103 58 — | E-33A Nut 50P 1.16 1 
DBE-25/64 Bit 103 2.86 1 5 | DBE-71 Drill Bit 103 58 — | E-33B Spacer, each 50P 19 1 
DBE-13/32 Bit 103 3.04 1 8 | DBE-72 Drill Bit 103 58 — | E-34 Sleeve 50P 1.60 1 
aera Bit 103 3.43 1 10 | DBE-73 Drill Bit 103 58 — | E-80 Pipe & Plug Ex. SOP 1.60 1 
DBE-7/16 Bit  50P, 103 3.58 1 12 | DBE-74 Drill Bit 103 58 — | E-81 Pipe & Plug Ex. 50P 2.02 1 
DBE-29/64 Bit 103 3.82 2 DBE-75 Drill Bit 103 64 — | E-82 Pipe & Plug Ex. 50P 211 1 
DBE-15/32 Bit 103 4.14 2 2] DBE-76 Drill Bit 103 64 — | E-83 Pipe & Plug Ex. 50P 2.53 2 
DBE-31/64 Bit 103 4.38 2 6 | DBE-77 Drill Bit 103 64 — | E-84 Pipe & Plug Ex. 50P 3.09 2 
DBE-1/2 Bit 50P, 103 4.67 2 8 | DBE-78 Drill Bit 103 64 — | E-85 Pipe & Plug Ex. 50P 4.69 2 
DBE-1 Drill Bit 103 1.02 6 | DBE-79 Drill Bit 103 64 E-700 Plier 80 4.37 2 
DBE-2 Drill Bit 103 1.02 6 | DBE-80 Drill Bit 103 64 E-701 Plier 80 4.68 2 
DBE-3 Drill Bit 103 95 5 | DBL-1/4 Drill 50P 2.39 E-702 Plier 80 4.97 2 
DBE-4 Drill Bit 103 45 5 | DG-825 Drill Grinder 101 10.11 25 E-703 Plier 80 4.58 2 
DBE-5 Drill Bit 103 95 4 | DHP-8A Door Pliers 130 3.53 4 | E-704 Plier 80 4.86 2 
DBE-6 Drill Bit 103 95 4 | DN-54-EN Pliers 56P . E-705 End Cutter 80 4.21 1 
DBE-7 Drill Bit 103 85 4 | DR-014 Die 60 3.47 2 | E-706B End Cutter 80 5.16 3 
DBE-8 Drill Bit 103 85 4 | DR-019 Die 60 3.47 2 | E-707 Cutter 80 5.18 2 
DBE-9 Drill Bit 103 85 4 | DR-030 Die 60 3.47 2 | E-708 Plier 80 4.84 2 
DBE-10 Drill Bit 103 85 4 | DR-031 Die 60 3.47 2 | E-708-EN Plier 56P * 2 
DBE-11 Drill Bit 103 85 4 | DR-032 Die 60 3.47 2 | E-709 Cutter 80 4.84 2 
DBE-12 Drill Bit 103 85 4 | DR-033 Die 60 3.47 2 | E-710 Flush Cutter 80 6.06 4 
DBE-13 Drill Bit 103 74 3 | DR-035 Die 60 3.47 2 | E-711 Cutter 80 4.19 2 
DBE-14 Drill Bit 103 14 3 | DR-036 Die 60 3.47 2 | E-712 Plier 80A 4.14 4 
DBE-15 Drill Bit 103 14 3 | DR-037 Die 60 3.47 2 | £-921 Drill Guide 50, 50P 63 1 
DBE-16 Drill Bit 103 12 3 | DR-040 Die 60 711 3 | E-1020 Ext. Set 50 = 22.29 2-8 
DBE-17 Drill Bit 103 a 3 | DR-041 Die 60 711 3 | E-1020-B Box 50 4.11 238 
DBE-18 Drill Bit 103 66 2 | DR-042 Die 60 7.11 3 | E-1021 Drill Guide 50, 50P 63 1 
DBE-19 Drill Bit 103 66 2 | DR-043 Die 60 711 3 | E-1025 Ext. Set 50P 106.51 
DBE-20 Drill Bit 103 66 2 | DS-88 Wrench 69 1 47 1 | E-1121 Guide 50, 50P 63 1 
DBE-21 Drill Bit 103 66 2 | DS-88-EN Wrench 56P E-1221 Guide 50, 50P 63 1 
DBE-22 Drill Bit 103 60 2 | DS-806 Set 69 974 3 | E-1321 Guide 50, 50P 63 1 
DBE-23 Drill Bit 103 60 2 | DS-806-K Set 69 = 10.48 4 | E-1421 Guide 50, 50P 63 1 
DBE-24 Drill Bit 103 60 2 | DS-1010 Wrench 69 1.47 1 
DBE-25 Drill Bit 103 56 2 | DS-1010-EN Wrench 56P < 
DBE-26 Drill Bit 103 06 2 | DS-1212 Wrench 69 1.47 
DBE-27 Drill Bit 103 56 2} DS-1212-EN Wrench 56P < 
DBE-28 Drill Bit 103 54 2 | DS-1516 Wrench 69 1.56 1 
DBE-29 Drill Bit 103 54 1 | DS-1615 Wrench 69 1.56 1 
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Tool Cat. Net Wt.] Tool Cat. Net Wt.| Tool Cat. 
No. Page Price Corr. Lb. Oz.} No. Page Price Corr. Lb. Oz.} No. Page Price 
E-1521 Guide 50, 50P 63 1 | F-10M Socket 54 1.05 1 | FAM-10-2 Bit 54 1.05 
E-1621 Guide 50, 50P 63 1 F-11M Socket 54 1.05 1 FB1A0015 thru FB1A040 
E-1721 Guide 50, 50P 63 1 F-12M Socket 54 1.05 1 | Standard Blades 4" x 3%" Al 
E-1821 Guide 50, 50P 63 1 F-13M Socket 54 1.05 1 FB2A0015 thru FB2A020 
E-2133 Bushing, ea. 50P 19 1 F-14M Socket 54 1.05 1 Finger Blades 4" x 214" A 
E-2233 Bushing, ea. 50P 19 1 F-15M Socket 54 1.13 1 FB3A008 thru FB3A040 
E-2333 Bushing, ea. 50P 19 1 F-16M Socket 54 1.13 1 Standard Blades 4" x 134" Al 
E-2533 Bushing, ea. 50P 19 1 F-17M Socket 54 1.18 2 | FB4-5 thru FB4-26 
E-2633 Bushing, ea. 50P 19 1 F-18M Socket 54 1.18 2 | Step Blades 4" x 334" 21 
E-2933 Bushing, ea. 50P 95 1 F-19M Socket 54 1.18 2 FB5A013 thru FB5A025 
E-3033 Bushing, ea. 50P 95 1 F-20M Socket 54 1.26 2 | Finger Blades 4" x 334" 21 
E-3133 Bushing, ea. 50P 95 1 F-21M Socket 54 1.26 2 | FB6A0015 thru FBG6A040 
E-3333 Bushing, ea. 50P 95 1 F-22A Link Adj. 34 1.16 1 Standard Blades 44" x 12" .26 
E-3433 Bushing, ea. 50P 95 1 F-22M Socket 54 1.37 2 | FB7A025 thru FB7A040 
E-3533 Bushing, ea. 50P 95 1 F-23D Screwdriver 37 2.53 2 Bent Wire Blades 4" x 3%" 16 
EC-3 Adpt. Plug 101 26 1 F-23D-2 Bit 37 89 1 FB8A010 thru FB8A040 
EC-16 Ext. Light 110 9.26 TA t2 F-25D Screwdriver 37 2.53 2 Bent Wire Blades 4" x 2" sf 
EC-150 Light 110 4.00 F-25D-2 Bit 37 89 1 FB11A017 thru FB11A030 
EC-338 Ext. Light 110 4.63 2 4 | F-29A Screwdriver 37 1.41 1 | Straight Wire Blades 4" x 334" .16 
EC-378 Ext. Light 110 7.05 3 F-30 Screwdriver 37 1.41 1 FB12A9 thru FB12A 26 
EC-379 Ext. Light 110-1084 4 F-31D Screwdriver 37 2.53 2 | Step Blades 4" x 2" 19 
EC-387 Ext. Light 110 8.68 3 F-31D-2 Bit 37 89 1 FB14-006 thru FB14-030 
EC-388 Ext. Light 110 12.32 5 F-40A Handle 35 2.42 4 | Bent Blades 4" x 3546" FL 
EC-629 Ext. Cord 52P, 110 20.37 F-67B Rat. Adaptor 34 7.89 4 | FB-300 Set 58 3.26 
EC-641 Tr. Light 110 2.58 2 8 | F-71D Ratchet 34 8.63 3 | FB-301 Gauge 58 1.37 
EDB-1 Drill Stand 102 ~—ODisc. F-71M Ratchet 24, 34 6.53 8 | FB-302 Gauge 58 1.37 
EDB-2 Drill Stand 102 ~——ODisc. F-101 Socket 36 1.05 1 FB-308 Set 58, 88 2.42 
EDB-3 Drill Stand 102 _— Disc. F-121 Socket 36 1.05 1 FB-308-1 Holder 58 14 
EDB-25 El. Drill 102 ~—-<60.00 3. 4 | F-141 Socket 36 1.05 1 | FB-308-2 Set 58 1.68 
EDB-38 El. Drill 102 = 70.53 3. 12 | F-161 Socket 36 1.05 1 | FB-310 Gauge 58 1.37 
EDB-50 El. Drill 102. 78.95 9 12 | F-181 Socket 36 1.05 1 FB-312 Feeler Blade 58 1.37 
EDB-75 El. Drill 102 154.74 17 4 | F-191 Socket 36 1.13 1 FB-315 Gauge 58 2.53 
EG-1501 Alter. 52P 284.21 65 F-201 Socket 36 1.13 1 | FB-316(FB-316A) 
EL-14P Light 52P —69.47 12 F-221 Socket 36 1.18 2 | FB-316A Gauge 1.53 
EL-300A Light 52P 407.31 F-241 Socket 36 1.18 2 | FB-325 Gauge 58 2.63 
EP-75A (EPB-70) F-261 Socket 36 1.26 2 | FB-326 Gauge 58 2.42 
EP-75A-220 (EPB-72) F-281 Socket 36 1.47 3 | FB-359 Gauge 58, 88 3.37 
EPB-70 Polisher 99.47 10 12 | F-301 Socket 36 1.58 3 | FB-379 Gauge 58 1.95 
EPB-72 Polisher 99.47 10 12 | F-308 Socket 36 1.18 1 | FBS-8 Socket 76 1.58 
ESB-70 Sander 104 = 94.74 10 10 | F-310 Socket 36 1.18 1 | FBS-9 Socket 76 1.58 
ESB-72 Sander 104 94.74 10 10 | F-312 Socket 36 1.18 1 | FCO-12 Crowfoot 34 1.94 
ESD-76 Spring 124 42 F-314 Socket 36 1.18 1 FCO-14 Crowfoot 34 2.28 
ESD-300 Pin 14P, 37 — — | F-316 Socket 36 1.18 2 | FCO-16 Crowfoot 34 2.33 
ESD-303 Pin 31, 37 _ — | F-318 Socket 36 1.37 2 | FCO-18 Crowfoot 34 2.37 
ESD-304 Pin 14P, 37 — — | F-320 Socket 36 1.37 3 | FCO-20 Crowfoot 34 2.42 
ESD-306 Pin 31P, 47 16 — | F-321 Socket 36 1.74 3 | FCO-22 Crowfoot 34 2.63 
ESD-307 Roll Pin 31 = F-710B (F-710C) FCO-24 Crowfoot 34 2.68 
ESD-309 Pin 31P, 47 16 F-710€ Ratchet 34A 7.68 10 | FCO-26 Crowffot 34 3.00 
ESD-310 Pin 24P, 56 4h — | F-710K Ratchet 34 6.84 6 | FCO-28 Crowfoot 34 3.21 
ESD-311 Pin 31P, 47 11 — | F-710LS (F-711) FCO-40 Crowfoot 34 3.47 
ESD-315 Pin 31 — — | F-711 Ratchet 3411.58 14 | FD-120 Socket 36, 67 1.75 
ESD-319 Pin 31 _ — | FA-4A Hex Wr. 37 1.85 1 FD-140 Socket 36, 67 2.00 
ESD-322 Pin 37 — — | FA-4.5A Hex Wr. 37 1.85 1 FD-150 Socket 36, 67 2.11 
ESD-329 Pin 41 — — | FA-5A Hex Driver 37 1.85 2 | FD-160 Socket 36, 67 2.11 
ESD-504 Stud 116, 122 37 1 | FA-5A-2 Bit 31, 37 32 1 FD-170 Socket 36, 67 2.21 
ESD-1051 Nut 117 21 1 FA-6A Hex Driver 37 1.85 2 | FD-180 Socket 36, 67 2.32 
ESD-1053 Nut 122 13 1 FA-6A-2 Bit 31, 37 32 1 FD-190 Socket 36, 67 2.53 
ESD-1428 Bearing 107 1.05 2 | FA-7A Hex Driver 37 1.98 2 | FD-210 Socket 36, 67 2.63 
ESP-20 Sander 104 41.58 7 12 | FA-7A-2 Bit 31, 37 KY) 1 FD-220 Socket 36, 67 2.63 
ESP-705 Disk Ass. 104 10.00 14 | FA-8A Hex Driver 37 2.08 2 | FD-240 Socket 36, 67 2.84 
EW-156 Chuck 52P;.. 10.79 1 4 | FA-8A-2 Bit 31, 37 42 1 FD-250 Socket 36, 67 2.84 
EW-5113-B Set 29 = 148.64 FA-10B Hex Driver 37, 133 2.08 2 | FDH-080 Socket 8P 1.79 
EW-5132-B Set 29 210.58 FA-10B-2 Bit 31, 37, 41 AT — | FDH-100 Socket 8P 1.79 
EW-5213-B Set 29 = 148.64 FA-12A Hex Driver 37 1.94 2 | FDH-110 Socket 8P 1.79 
EW-5232-B Set 29 = 210.58 FA-12A-2 Bit 37 58 1 FDH-120 Socket 8P 1.79 
EWF-515 Imp. Wr. 29 115.00 u FAL-6 Hex Driver 37 2.00 2 | FDH-140 Socket 8P 1.79 
EWF-520 Imp. Wr. 29 = 115.00 7 FAL-6-2 Bit 37 42 — | FDH-160 Socket 8P 1.79 
EWL-515 Imp. Wr. 29, 52P 115.00 7 FAL-8 Hex Driver 37, 133 2.21 2 | FDHB-080 Soc. 8P 1.79 
EWL-520 Imp. Wr. 29 = 115.00 7 FAL-8-2 Bit 37 03 — | FDHB-100 Socket 8P 1.79 
F-081 Socket 36 1.05 1 | FAM-4 Hex Driver 54 1.98 1 | FDHB-120 Socket 8P 1.79 
F-4LA Speeder 35 4.00 1 FAM-4-2 Bit 54 42 1 FDHB-140 Socket 8P 1.79 
F-4LS Speeder 35 2.50 14 | FAM-5 Hex Driver 54 1.98 1 | FDHB-160 Socket 8P 1.79 
F-4MA Speeder 35 4.84 1 4 | FAM-5-2 Bit 42 1 
F-4NA Speeder 35 5.37 1 8 FAM-6 Hex Driver 54 2.08 1 
F-5L Slide Bar 35 3.37 6 | FAM-6-2 Bit 41 1 
F-9M Socket 54 1.05 1 FAM-8 Hex Driver 54 2.08 1 
F-10LB Spinner 35 5.26 10 | FAM-8-2 Bit 53 1 
F-10LS Spinner 35 495 8 FAM-10 Hex Driver 54 2.32 2 
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Tool Cat. Net Wt.| Tool Cat. Net Wt.| Tool Cat. 
No. Page Price . Lb. 02z.] No. Page Price . Lb. Oz.} No. Page Price 
FDHU-14 Flexocket  8P 4.84 2 | FSU-11M Flexocket 54 3.68 2 | GA-81-2 Refill 96 53 
FDHU-16 Flexocket 8P 4.84 2 | FSU-14 Flexocket 36 3.89 2 | GA 81-3 Refill 96 1.37 
FDHU-18 Flexocket  8P 4.84 2 FSU-16 Flexocket 36 3.89 2 GA-83 Powerench 91 42.58 
FES-60 Socket 42P 1.89 1 FSU-18 Flexocket 36 3.89 2 | GA-83-64 Adaptor 91 1.68 
FES-70 Socket 42P 1.89 1 FSU-20 Flexocket 36 4.11 2 GA-84 Tool 106 3.47 
FES-90 Socket 42P 1.89 2 FSU-22 Flexocket 36 4.11 3 | GA-85 Tappet Tool 124 1.05 
FH-607B Set 68 54.70 4 FTL-703 Set 32 8.11 10 | GA-96 Filler 99 6.84 
FH-607B-K Set 68 = 56.75 4 5 | FTSM-8 Screwdriver 94B 2.95 2 | GA-98 Holder 128 1.26 
FH-1214BS Wrench 68 5.85 3 FU-8A Univ. Joint 35 4.11 3 | GA-111A Stethoscope 95 7.11 
FH-1416B Wrench 68 6.23 4 | FU-12A Flexocket 36 3.68 2 | GA-116 Stripper 95 5.79 
FH-1618B Wrench 68 6.63 5 | FU-12M Flexocket 54 3.68 2 | GA-116-2W-1 Blade 95 2.51 
FH-1820B Wrench 68 7.33 8 | FU-13M Flexocket 54 3.68 2 | GA-118B Tool 141 3.53 
FH-2024B Wrench 68 8.55 12 FU-14A Flexocket 36 3.68 2 GA-128 Burnisher 93 1.84 
FH-2226B Wrench 68 = 10.00 1 FU-14M Flexocket 54 3.68 2 | GA-129 Repl. 93 Disc. 
FH-2428B Wrench 68 = 10.11 1 FU-15M Flexocket 54 3.89 2 GA-133-9 Nozzle 99 8.42 
FIM-100 Socket 12P, 56 93 1 FU-16A Flexocket 36 3.68 2 | GA-133A Sand Gun 99 31.50 
FIM-120 Socket 12P, 56 93 1 FU-17M Flexocket 54 4.11 3 | GA-134 Thermometer 51 3.42 
FIM-140 Socket 12P, 56 1.05 1 | FU-18A Flexocket 36 3.68 2 | GA-140A Lubricator 94 6.21 
FIM-160 Socket 12P, 56 1.05 1 FU-19M Flexocket 54 4.32 3] GA-142 Hyd. Ram 95A 4.95 
FIM-180 Socket 12P, 56 1.05 2 FU-20A Flexocket 36 3.79 2 | GA-143 Tool 92 14 
FL-710 Ratchet 34 8.63 " FU-22A Flexocket 36 4.00 3 GA-145 Mirror 124 1.45 
FM-70 Ratchet 34 6.42 4 | FU-22M Flexocket 54 4.63 4 | GA-145-EN Mirror 56P * 
FP-22A Screwdriver 37 2.53 2 FU-24A Flexocket 36 4.00 3} GA-145M Mirror 124 1.65 
FP-22A-2 Bit 31, 37 95 1 FU-26A Flexocket 36 4.42 3 | GA-153 Cutter 102 ~—COisc. 
FP-32A Screwdriver 37 2.53 2 FU-28A Flexocket 36 4.14 3 | GA-153-1 (GA-219-3) 
FP-32A-2 Bit 37 95 1 FU-80A Univ. Joint 35 4.63 2 | GA-154 Carrier 141 1.48 
FP-41B Screwdriver 37 2.67 2 | FX-1 Ext. Bar 35 1.16 1 GA-155A Key Back 94 3.16 
FP-41B-2 Bit 37 1.21 — | FX-2 Ext. Bar 35 1.92 2 | GA-157 Brush 96 2.05 
FP-42B Screwdriver 37 2.67 2 FX-4 Extension 35 2.27 2 GA-158 Bearing Tool 95 3.42 
FP-42B-2 Bit 37 1.05 1 FX-6 Ext. Bar 35 2.53 4 | GA-158-60 Spacers (12) 95 1.53 
FRH-120S Wrench 37, 66 1.89 1 | FX-8 Ext. Bar 35 2.63 4 | GA-158-90 Spacers (12) a 1.53 
FRH-140S Wrench 37, 66 1.89 1 FX-11 Ext. Bar 35 3.03 8 | GA-168 Case 93 
FRH-160S Wrench 37, 66 1.89 1 FX-24 Extension 35 4.63 14 | GA-169 Knife Hi 1.84 
FRH-180S Wrench 37, 66 211 2 | FX-36 Ext. Bar 35 7.16 1 6 | GA-169-5 Blades(5) 96 68 
FRH-200S Wrench 37, 66 2.21 2 | FX-61 Flextension 35 3.68 4 | GA-170 Kit 94 24.95 
FRH-220S Wrench 37, 66 2.36 2 | FX-62A Flex Driver 35 4.14 6 | GA-171 Adaptor 94 Disc. 
FRH-240S Wrench 37, 66 2.36 3 | FZ-4A Tongs 97 1.21 3] GA-172 Fluid 94 3.16 
FRS-70 Spinner 34 2.53 4 FZ-7 Tongs 97 2.58 2 GA-173 Brush 96 1.00 
FS-081 Socket 36 1.05 1 G-929 Punch 11P 1.90 3 | GA-174 Brush 96 1.42 
FS-10A Flexocket 36 3.68 1 | G-930 Punch 11P 1.79 3 | GA-175 Cutter Disc. 
FS-12A Flexocket 36 3.68 1 G-931 Punch 11P 1.68 3 | GA-176A Oil Punch 95 Disc. 
FS-14A Flexocket 36 3.68 2 | G-932 Punch 11P 1.68 3} GA-177 Filter Wr. 99 2.19 
FS-16A Flexocket 36 3.68 2 | GA-1 Cutter 75 1.32 5 | GA-178 Filter Wr. 99 2.95 
FS-18A Flexocket 36 3.68 2 | GA-2 Rule 59 89 1 | GA-179 Hoist 110A =. 29.95 
FS-20A Flexocket 36 3.79 2 GA-3 Flextones-12 93 1.53 1 GA-184 Geared Wr. 97 131.58 
FS-22 Flexocket 36 4.00 3 | GA-11N Sc. Starter 1.89 GA-185 Geared Wr. 97 184.21 
FS-24 Flexocket 36 4.00 3 | GA-12N Sc. Starter 2.16 GA-186 Geared Wr. 97 447.37 
FS-101 Socket 36 1.05 1 | GA-13N Sc. Starter 2.32 GA-196 Glove 142 1.95 
FS-121 Socket 36 1.05 1 GA-22 Grease Tool 94 1.58 3 | GA-197 Tool 110 = 36.84 
FS-141 Socket 36 105 1 GA-22A Grease Tool 94 1.32 2 GA-197-1 Hook 110 1.84 
FS-161 Socket 36 1.05 1 GA-36A Pedal Jack 90, 133 3.05 6 | GA-198 Knife 96A re 
FS-181 Socket 36 1.05 1 GA-37A Hood Jack 96 3.05 11} GA-207 Battery Filler 141B 4.89 
FS-191 Socket 36 1.13 2 | GA-37A-1 Tip 96, 99, 133 16 — | GA-219 Hole Cutter Kit 102A 12.95 
FS-201 Socket 36 1.13 1 GA-37A-2 Tip 96 16 — | GA-219-1 Blades3 102A 2.75 
FS-221 Socket 36 1.18 2 | GA-43 Flexstones-12 93 1.53 1 GA-219-2 Blades 3 102A 2.75 
FS-241 Socket 36 1.18 2 | GA-44A(A-144) GA-219-3 Blades 3 102A 3.60 
FS-261 Socket 36 1.26 3 | GA-46 Gasket Clips 94 19 1 GA-219-4 Blades3 102A 4.10 
FS-281 Socket 36 1.47 3 | GA-51A Mirror View 124 2.10 4 | GA-219-5 Blades3 102A 5.25 
FS-301 Socket 36 1.58 3. | GA-51A-1 Mirror 124 .20 1 GA-219-6 Blades 3 102A 5.85 
FS-321 Socket 36 1.75 4 | GA-51A-1P Mirror 124 1.10 1 GA-219-7 Blades 3 102A 6.45 
FSM-6 Socket 54 1.05 — | GA-51AP Mirror View 124 ai 4 | GA-219-8 Pilots3 102A 95 
FSM-7 Socket 54 1.05 — | GA-52A Mirror View 124 1.95 3 | GA-229 Sc. Starter 2.95 
FSM-8 Socket 54 1.05 — | GA-52A-1 Mirror 124 15 1 | GA-230 Sc. Starter 3.21 
FSM-9 Socket 54 1.05 1 GA-52A-1P Mirror 124 65 1 GA-231 Sc. Starter 3.63 
FSM-10 Socket 54 1.05 1 GA-52AP Mirror View 124 2.50 3 | GA-232 Sc. Starter 3.47 
FSM-11 Socket 54 1.05 1 GA-53 Mirror View 124 2.25 5 | GA-233 Sc. Starter 3.63 
FSM-12 Socket 54 1.05 1 GA-53-1 Mirror 124 25 1 GA-234 Screw Starter 75 3.79 
FSM-13 Socket 54 1.05 1 GA-53P Mirror View 124 4.00 5 | GA-237 Stamp Set 67 3.89 
FSM-14 Socket 54 1.05 1 GA-53-1P Mirror 124 1.80 2 | GA-238 Stamp Set 67 ~—s- 11.68 
FSM-15 Socket 54 1.05 1 GA-55-1 Shaft 87 32 2 | GA-239 Pliers 97 3.16 
_ FSM-16 Socket 54 1.05 1 | GA-55-2 Dowel, Each 87 32 1 | GA-241 Tire Gauge 92 1.68 
FSM-17 Socket 54 1.18 2 | GA-55-3 Dowel, Each 87 +32 1 GA-243 Tool 130A 2.25 
FSM-18 Socket 54 1.18 2 | GA-55A Head Locator 87 1.58 3 
FSM-19 Socket 54 1.18 3 | GA-73-1 Tip 90, 133 42 _ 
FSM-20 Socket 54 1.18 3 | GA-73B Pedal Jack 90, 133 6.21 15 
FSM-21 Socket 54 1.18 3 | GA-76B-Saf-T-Lif 96 6.79 1eets 
FSM-22 Socket 54 1.18 3 | GA-77B Saf-T- Lif 96 6.79 2 
FSU-10M Flexocket 54 3.47 1 GA-81 Brush 96 1.95 3 
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Tool Cat. Net Wt.| Tool Cat. Net Wt.| Tool Cat. Net Wt. 
No. Page Price Corr. Lb. Oz.| No. Page Price Corr. Lb. Oz.| No. Page Price Corr. Lb. 02. 
GA-246 Tire Gauge 92 4.58 9 | GAW-1610 Key T0A 46 1 GLDH-722 Socket 32P 11.89 Pane 
GA-248A Cart 52P° 4.-83:26 36 GAW-1612 Key 70A 65 2 GM-4A Handle 10P 1.79 4 
GA-249 Adj. Tool 133A 36.79 7 15 | GAW-1614 Key 70A 16 3 GM-6B Socket 9P 14 1 
GA-257 Jacks 134A = 155.35 63 GAW-1616 Key 0A .88 3 | GM-8B Socket 9P 14 1 
GA-258 Compressor 133 41.95 4 GAW-1620 Key T0A 1.45 7 | GM-9B Socket 9P 14 1 
GA-260 Sc. Starter 79 1.89 6 | GAW-1624 Key 70A 1.83 10 | GM-10B Socket 9P 14 1 
GA-261 Sc. Starter 79 2.11 8 | GAW-1900 Key 70A 9.01 7 aa GM-11B Socket 9P 14 1 
GA-264 Plugs 124A 2.37 2 | GAW-1906 Key 70A 44 — | GM-12B Socket 9P 14 1 
GA-265 Tool 124 2.63 3 | GAW-1907 Key 70A 44 — | GM-14B Socket 9P 14 1 
GA-266 Tool 100 5.95 GAW-1908 Key 710A 44 1 GM-16B Socket 9P 14 1 
GA-267 Bolt 133B 0-12.11 15 | GAW-1909 Key 70A 48 1 GM-70-S Ratchet 10P 5.26 3 
GA-268 Bolt 133B 11.32 11 GAW-1910 Key 70A 55 1 GM-1043 Shank 10P 1.79 2 
GA-270 Vacuum Pump 51A = 172.93 11 GAW-1912 Key 70A 80 2 | GM-1045 Shank 10P 1.71 2 
GA-271 Vacuum Pump 51A = 109.47 33 GAW-1914 Key 70A .93 3 | GM-3042A Adaptor 10P 1.58 1 
GA-274 Anayl. Sh 20.77 2e12 GAW-1916 Key 70A 1.07 4 | GM-3043 Shank 10P 2.00 2 
GA-275 Valve 51 2.16 2 GAW-1920 Key 70A 1.68 8 GM-3046 Shank 10P 2.00 2 
GA-276 Spout 99 2.10 7 | GAW-1924 Key 70A oy 11 GOEX-12 Wrench 46P 2.21 4 
GA-277 Hose 51 2.14 4 GCP-10 Tool 92, 133 6.63 14 | GOEX-14 Wrench 46P 2.21 4 
GA-278 Detector 51 =: 13.99 3 GCP-11 Tool 92, 133 8.42 1 2 | GOEX-16 Wrench 46P 2.36 5 
GA-279 Manual 51 3.95 11 GF-4LA Speeder 17P 3.05 1 GOEX-18 Wrench 46P 2.63 5 
GA-280 Installer 51B 4.00 1 GF-5L Slide Bar 17P 2.84 6 | GOEX-20 Wrench 46P 2.74 6 
GA-281 Hose 51D 2.74 5 | GF-10MNut Spinner 17P 4.53 10 | GOEX-22 Wrench 46P 3.26 6 
GA-282 Level 96 18.37 1 ea | GF-30 Socket 14P 1.24 2 | GOEX-24 Wrench 46P 3.58 8 
GA-283 Hose 51D 2.14 5 | GF-70R (GF-70S) GOEX-26 Wrench 46P 4.00 10 
GA-285 Bearing Tool 116 82.37 18 GF-70S Ratchet 5.95 8 GOEX-28 Wrench 46P 4.53 12 
GA-285-1 Driver 116 6.32 GF-71D Ratchet 17P 6.95 10 | GOEX-30 Wrench 46P 5.05 14 
GA-285-2 Set 116 1.05 GF-71M (GF-71N) GOEX-32 Wrench 46P 6.00 Pes 
GA-285-3 Driver 116 6.84 GF-71N Ratchet 17P-1 5.47 4 GOEX-34 Wrench 46P 6.84 aun 
GA-285-4 Set 116 1.05 GF-121 Socket 16P 86 1 GOEX-36 Wrench 46P 8.00 1612 
GA-285-5 Driver 116 1.37 GF-141 Socket 16P 86 1 GOEX-40 Wrench 46P 9.37 a2 
GA-285-6 Set 116 1.05 GF-161 Socket 16P .86 1 GOEX-42 Wrench 46P = 10.74 2 8 
GA-285-7 Driver 116 1.37 GF-181 Socket 16P 86 1 GOEX-44 Wrench 46P 12.53 zsis 
GA-285-8 Set 116 1.05 GF-201 Socket 16P 92 1 GOEX-46 Wrench 46P =: 15.16 S574,5 
GA-285-9 Driver 116 7.37 GF-221 Socket 16P 97 2 | GOEX-48 Wrench 46P —- 16.32 4 | 
GA-285-10 Set 116 1.05 GF-241 Socket 16P 97 2 | GOEX-52 Wrench 46P =: 16.74 423 | 
GA-285-11 Asby. 116 11.05 GF-261 Socket 16P 1.14 2 | GOEX-100 Wrench 46P 2.00 1 | 
GA-285-12 Ext. 116 5.79 GF-281 Socket 16P 1.26 2 | GOEX-120 Wrench 46P 2.00 1 
GA-285-13 Cone 116 5.26 GFS-081 Socket 16P 86 1 GOEX-140 Wrench  46P 2.00 2 
GA-285-14 Asby. 116 ~—-13.16 GFS-101 Socket 16P 86 1 GOEX-160 Wrench 46P 2.21 2 
GA-285-18 Washer 116 1.58 GFU-8A U-Joint 17P 3.37 3. | GOEX-180 Wrench 46P 2.27 3 
GA-285-19 Washer 116 1.42 GFX-2 Ext. Bar 17P 1.52 2 | GOEX-200 Wrench  46P 2.51 3 
GA-285-20 Box 116 4.21 GFX-6 Ext. Bar 17P 1.95 4 | GOEX-220 Wrench 46P 2.95 4 
GA-286 Coupler 128 1.97 3] GFX-11 Ext. Bar 17P 2.37 8 | GOEX-240 Wrench 46P 3.09 4 
GA-287 Adapt. 128 46 1 GL-32 Extension 33P 3.89 12 | GOEX-709 Set 46P = 27.52 3 
GA-288 Adapt. 128 Tt GL-42 Extension 33P 4.14 1 2 | GOEX-709-K Set 46P = 29.73 ae 6 
GA-290 Angle Dr. 21P,57 _ Disc. 1 6 | GL-52B Head 33P 4.27 10 | GOEX-711 Set 46P —- 38.57 4 15 
GA-293 Angle Dr. 14P,57 29.42 1 6 | GL-52BH Sliding Bar 33P 8.90 3 9 | GOEX-711-K Set 46P = 41.83 hye) 
GA-506 Tape 59 2.37 2 | GL-62 Extension 33P 5.79 1 2 | GOEX-714 Set 46P —- 62.78 Aetz5 
GA-506-1 Blade 59 84 1 GL-72H Handle 33P 4.63 2 15 | GOEX-714-K Set 46P — 67.78 Mess 
GA-508A Tape 59 2.84 6 GL-72T Head 33P 18.11 3 GOEX-719 Set 46P 134.27 27 
GA-508-A1 Blade 59 1.21 2 GL-72TH Ratchet S3P "22014 5 15 | GOEX-719-K Set 46P 142.16 28 
GA-510A Tape 59 3.26 7 | GL-82A Universal 33P™ 12:19 1 3 | GOEXS-708 Set 46P = 19.03 1:5 
GA-510-A1 Blade 59 1.37 2 GL-112E Head 33P 8.42 1 6 | GOEXS-708-K Set 46P 20.35 bet=8 
GA-524A Tape 59 5.32 9 | GL-112-EH Spinner 33P 13.05 4 5 | GRVS-1214 Wrench 54P 2.63 3 
GA-524-A1 Blade 59 2.13 3 | GL-122 Extension 33P 7.89 3 3 | GS-3 Extension 23P 1.79 5 
GAC-239 Flashlight 95B 1.45 4 | GL-672A Ratchet 33P 27.37 2 8 | GS-6 Extension 23P 1.89 8 e 
GAC-1070 Goggle 51 1.80 3 | GL-715 Ratchet 21P =—-11.26 2 GS-12 Extension 23P 2.93 1 
GAC-1618 Flashlight 95B 2.10 7 | GLDH-282 Socket  32P 2.95 8 | GS-15B Spinner 23P 6.42 jie 
GAC-1618C Tester 95B 6.10 8 | GLDH-302 Socket  32P 2.95 8 | GS-71 Ratchet 23P 7.16 1 4 
GAC-1618CM Tester 95B 6.70 9 GLDH-312 Socket 32P 2.95 8 GS-710 Ratchet 23P-1 10.00 S85 
GAC-1618M Flashlight 47 3.45 7 | GLDH-322 Socket 32P 2.95 9 | GSFS-081 Socket 16P 1.23 1 
GAC-5002 Goggles 996A 3.25 4 | GLDH-342 Socket 32P 2.95 10 | GSFS-101 Socket 16P 1.23 2 
GAW-1300 Set 70A 6.27 1 7 | GLDH-362 Socket 32P 2.95 11 GSFS-121 Socket 16P 1.23 1 
GAW-1306 Key 70A .29 — | GLDH-382 Socket  32P 3.26 12 | GSFS-141 Socket 16P 1.23 1 @ | 
GAW-1307 Key 70A .29 — | GLDH-402 Socket 32P 3.58 12 | GSFS-161 Socket 16P 1.23 1 
GAW-1308 Key 70A 29 — | GLDH-422A Socket 32P 3.79 14 | GSFS-181 Socket 16P 1.35 2 
GAW-1309 Key T0A B74 — | GLDH-442 Socket  32P 4.32 15 | GSFS-201 Socket 16P 1.35 2 
GAW-1310 Key TOA 38 1 GLDH-462 Socket 32P 4.14 1 GSFS-221 Socket 16P 1.60 4 
GAW-1312 Key T0A 57 1 GLDH-482 Socket  32P 5.05 1 2 | GSFS-241 Socket 16P 1.71 4 
GAW-1314 Key T0A 65 2 | GLDH-502 Socket  32P 5.05 1 4 | GSFS-261 Socket 16P 1.87 | 
GAW-1316 Key T0A 16 3 | GLDH-522 Socket 32P 5.37 1 6 | GSFS-281 Socket 16P 2.19 6 
GAW-1320 Key T0A 1.18 6 | GLDH-542 Socket 32P 6.11 1 10 | GSTM-6 Socket 9P 1.18 2 @ 
GAW-1324 Key 70A 1.54 8 | GLDH-562 Socket 32P 6.74 1 10 

GAW-1600 Key 10A 7.52 1 13 | GLDH-582 Socket § 32P 7.09 i eae 

GAW-1606 Key T0A 36 — | GLDH-602 Socket 32P 1.117 2 

GAW-1607 Key T0A .36 — | GLDH-642 Socket 32P 8.53 23 

GAW-1608 Key 70A 36 -— | GLDH-682 Socket  32P 10.63 a | 

GAW-1609 Key 70A -40 1 GLDH-702 Socket 32P 11.05 242 
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No. Page Price Corr. Lb. Oz.} No. Page Price Corr. Lb. Oz.) No. Page Price ‘Corr. 
GSTM-7 Socket 9P 1.18 2 | H-120 Holder 103 1.21 1 HX-640 Boxocket 48P = 19.58 
GSTM-8 Socket 9P 1.18 2 HB-5 Point File 93 -38 — | HX-700 Boxocket 48P =. 21.47 
GSTM-9 Socket 9P 1.18 2 HB-152 Holder 128 Disc. HX-720 Boxocket 48P 22.11 
GSTM-10 Socket 9P 1.18 2 | HB-153F File 128 Disc. HX-760 Boxocket 48P = 24.21 
GSTM-11 Socket 9P 1.18 2 | HB-154F File 128 Disc. 1 HX-820 Boxocket 48P 26.95 
GSTM-12 Socket 9P 1.18 3 | HB-155F File 128 _—CODisc. HX-840 Boxocket 48P = 28.32 
GSTM-14 Socket 9P 1.18 3 | HB-156F File 128 ~—ODisc. 1 HX-880 Boxocket 48P 32.74 
GSTM-16 Socket 9P 1.18 3 | HB-157F File 128 Disc. 1 HX-940 Boxocket 48P 35.68 
GSW-121 Socket 22P 1.14 2 | HB-303 Set 128 8.68 3 6 | HX-1000 Boxocket  48P 38.53 
GSW-141 Socket 22P 1.14 1 HB-606 Set 128 —ODise. 15 | IM-34A Adaptor 26P, 31P 2.47 
GSW-161 Socket 22P 1.14 1 HB-1997 File 93 2.95 1 | IM-35 Adapt.  38P,39P 10.63 
GSW-181 Socket 22P 1.14 1 HB-2088 File 128 2.74 1 3 | IM-52 Adaptor 26P, 31P 3.68 
GSW-201 Socket 22P 1.14 2 | HB-2089 File 128 2.74 1 3 | IM-53 Adapt.  38P,39P = 17.47 
GSW-221 Socket 22P 1.14 2 | HB-2090 File 128 3.16 1 IM-62A Ext. Bar 31P, 57 6.95 
GSW-241 Socket 22P 1.24 4 | HB-2470 File 93 2.00 1 | 1M-63A Ext. Bar 38P =: 10.84 
GSW-261 Socket 22P 1.35 4 | HBH-40-K Set 128 =: 10.32 1 13 | IM-72 Adapt. 31P, 38P 4.21 
GSW-281 Socket 22P 1.41 4 | HBM-40-K Set 128 6.90 1 13 | IM-92A Ext. Bar 31P, 57 8.32 
GSW-301 Socket 22P 1.52 4 | HBM-60-K Set 128 =: 14.69 4 7 | IM-120 Socket  18P, 57 95 
GSW-321 Socket 22P 1.73 5 | HBR-40-K Set 128 6.90 1 4 | IM-122A Ext. Bar 31P, 57 8.63 
GSW-341 Socket 22P 1.98 7 | HC-100 Hole Cutter 59 5.47 3] 1M-123A Ext. Bar 38P 14.53 
GSW-361 Socket 22P 2.25 6 | HC-100-1 Blade 59 2.11 1 | IM-124A Adp. 31P, 38P 6.95 
GSW-381 Socket 22P 2.59 10 | HC-101 Hole Cutter 59 6.95 9 | IM-140 Socket  18P, 57 95 
GSW-401 Socket 22P 2.76 11 HC-101-1 Blade 59 2.95 2 | IM-160 Socket = 18P, 57 95 
GSW-421 Socket 22P 2.99 12 | HC-790 Set 59 = -14.32 1 IM-180 Socket =‘ 18P, 57 95 
GTM-6 Socket 9P 83 1 HCP-46BP Plier 84, 96 3.89 7 | 1M-181 Socket 27P 2.02 
GTM-7 Socket gP 83 1 HCP-48BP Plier 84, 96 4.67 10 | IM-182 Socket 28P, 57 2.12 
GTM-8 Socket 9P 83 1 HCP-50 Plier 84, 96 4.63 7 | IM-182P Pin 28P, 57 4 
GTM-9 Socket 9P 83 1 HD-1 Adaptor 41 1.89 3} IM-182PR Pin 28P, 57 16 
GTM-10 Socket 9P 83 1 HD-59 Plier 81 8.91 1 IM-182R Ring 28P, 57 .26 
GTM-11 Socket 9P 83 1 | HJ-1060 Jack 110B 21.68 13 IM-200 Socket = 18P, 57 1.05 
GTM-12 Socket 9P 83 1 | HJ-1100 Jack 110B =. 26.32 15 8 | IM-201 Socket 27P 2.02 
GTM-14 Socket 9P 83 1 HJ-1160 Jack 110B =. 31.00 21 8 | IM-202 Socket  28P, 57 2.12 
GTM-16 Socket 9P 83 1 | HJ-2030 Jack 110B = 125.58 87 IM-220 Socket —'18P, 57 1.05 
GTS-161 Socket 22P 2.11 5 | HJ-2040 Jack 110B = 190.26 132 IM-221 Socket 27P 2.02 
GTS-181 Socket 22P 2.11 5 | HJ-3030A Lift 110B = 178.21 208 IM-222 Socket 28P, 57 2.72 
GTS-201 Socket 22P 2.11 5 | HJ-5005 Trans. Handler 110B 184.21 95 IM-240 Socket —‘'18P, 57 1.11 
GTS-221 Socket 22P 2.32 5 | HJ-8100 Jack Stand 110B 27.79 28 «8 | IM-241 Socket 27P 2.02 
GTS-241 Socket 22P 2.32 6 | HJ-9001 Lift Ext. 110B =: 16.42 18 IM-242 Socket 28P, 57 2.12 
GTW-121 Socket 22P 1.14 1 HJ-9002 Trans. Adap. 110B 50.42 29 8 | IM-243 Socket 34P 4.44 
GTW-141 Socket 22P 1.14 1 HL-9 Cutter 82 9.68 12 | IM-243P Pin 32P, 55 5 
GTW-161 Socket 22P 1.14 2 | HL-14 Plier 83 3.01 1 IM-243PR Pin 32P, 55 16 
GTW-181 Socket 22P 1.14 2 HL-16 Plier 83 3.26 4 | IM-243R Ring 32P, 55 26 
GTW-201 Socket 22P 1.14 2 | HL-112P Plier 83 4.84 1 3 | IM-260 Socket 18P, 57 1.26 
GTW-221 Socket 22P 1.14 2 | HL-116P Plier 83 6.42 2 5 | IM-261 Socket 27P 2.02 
GTW-241 Socket 22P 1.24 3} HL-120P Pliers 83 9.47 3 6 | IM-262 Socket  28P, 57 2.72 
GTW-261 Socket 22P 1.35 4 | HP-2 Tool 67 = 22.95 1 3 | 1M-263 Socket 34P 4.44 
GTW-281 Socket 22P 1.41 4 | HP-200 Kit 67 = 24.95 4 4 | IM-280 Socket 18P, 57 1.37 
GTW-301 Socket 22P 1.52 4 | HS-2 Hack Saw 59 1.53 14 | 1M-281 Socket 27P 217 
GTW-321 Socket 22P 1.73 4 | HS-3 Hack Saw 59 3.58 14 | IM-282 Socket  28P, 57 2.72 
GTW-341 Socket 22P 1.98 6 | HS-8 Hack Saw 59 3.63 1 10 | IM-283 Socket 34P 4.44 
GTW-361 Socket 22P 2.25 8 | HS-12 Hack Saw 59 5.47 1 7 | IM-300 Socket 18P, 57 1.58 
GTW-401 Socket 22P 2.16 10 | HS-13 Jab Saw 59 4.21 10 | IM-301 Socket 27P 2.29 
GU-8 Universal 23P 4.00 4 | HS-151 Hack Saw 59 4.11 ~ 4 | IM-302 Socket 28P, 57 2.12 
GXV-605 Set 45P —- 17.68 2 6 | HSB-632A Blades-10 59 1.47 2 | IM-303 Soc. 34P 4.44 
GXV-605-K Set 45P = 19.26 2 10 | HSB-1018 Blades-10 59 1.79 6 | IM-320 Socket  18P, 57 1.68 
GXV-608B Set 45P 34.07 5 14 | HSB-1024 Blades-10 59 1.79 6 | IM-321 Socket 27P 2.53 
GXV-608B-K Set 45P 37.12 6 8 | HSB-1032 Blades-10 59 1.79 6 | IM-322 Socket  28P, 57 2.72 
GXV-611B Set 45P = 45.86 7 HSB-1218 Blades-10 59 2.21 6 | IM-323 Socket 34P 4.44 
GXV-611B-K Set 45P 49.28 7 14 | HSB-1224 Blades-10 59 2.21 7 | 1M-340 Socket 18P, 57 2.00 
GXV-617 Set 45P 102.80 16 14 | HSB-1232 Blades-10 59 2.21 6 | IM-341 Socket 27P 2.93 
GXV-617-K Set 45P 110.69 18 HSS-1018 Blades-10 59 6.02 6 | IM-342 Socket §28P, 57 2.84 
GXV-1214 Boxocket 45P 2.32 3 | HSS-1024 Blades-10 59 6.02 6 | IM-343 Socket 34P 4.44 
GXV-1416 Boxocket 45P 2.53 4 | HSS-1032 Blades-10 59 6.02 6 | IM-360 Socket 18P, 57 2.11 
GXV-1618 Boxocket 45P 2.84 4 | HSS-1214 Blades-10 59 7.20 7 | 1IM-361 Socket 27P 3.31 
GXV-1820 Boxocket 45P 2.95 5 | HSS-1218 Blades-10 59 7.20 8 | IM-362 Socket  28P, 57 3.37 
GXV-2022 Boxocket 45P 3.26 6 | HSS-1224 Blades-10 59 7.20 8 | 1IM-363 Socket 34P 4.63 
GXV-2024 Boxocket 45P 3.32 6 | HSS-1232 Blades-10 59 7.20 8 | IM-380 Socket —18P, 51 2.14 
GXV-2226 Boxocket 45P 3.79 8 | HX-340 Boxocket 48P 9.68 1 6 | IM-381 Socket 27P 3.68 
GXV-2428 Boxocket 45P 4.00 9 | HX-400 Boxocket 48P = 10.32 1 7 | IM-382 Socket 28P2, 57B 3.37 
GXV-2830 Boxocket 45P 4.14 13 | HX-420 Boxocket 48P = 11.47 1 14 | 1IM-383 Socket 34P 4.63 
GXV-3032 Boxocket 45P 5.26 1 HX-440 Boxocket 48P = 12.63 2 4 | IM-400 Socket  18P, 57 2.95 
GXV-3236 Boxocket 45P 6.53 1 5 | HX-460 Boxocket 48P = 12.74 2 6 | IM-401 Socket 27P 3.79 
GXV-3436 Boxocket 45P 6.74 1 5 | HX-480 Boxocket 48P = 13.26 2248 

GXV-3440 Boxocket 45P 7.58 te HX-520 Boxocket 48P 14.21 y des V3 

GXV-3842 Boxocket 45P 8.95 1 11 HX-540 Boxocket 48P =: 17.26 “ineee | 

GXV-4044 Boxocket 45P 9.68 2 4 | HX-560 Boxocket 48P = 17.79 3628 

GXV-4448 Boxocket 45P 11.89 2 9 | HX-580 Boxocket 48P = 18.32 3 10 

GXV-4652 Boxocket 45P 16.42 3542 HX-600 Boxocket 48P 18.95 AZ 
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Tool Cat. Net Wt.| Too Cat. Net Wt.| Tool Cat. Net Wt. 
No. Page Price Corr. Lb. O2z.| No. Page Price Corr. Lb. Oz.} No. Page Price Corr. Lb. Oz. 
1M-402 Socket  28P, 57 3.58 1 2 | IM-729R Ring 44P 1.84 1 | 1M-1405 Socket 40P 99.47 

1M-403 Socket 34P 4.63 1 8 | IM-730 Socket 36P 5.18 1 5 | §M-1409 Socket 44P 195.79 

IM-418 Socket 26P 2.36 12 | 1M-732 Socket 36P 5.18 1 6 | 1M-1425 Socket 40P 106.32 

IM-420 Socket 26P 2.48 13 | IM-734 Socket 36P 5.41 1 7 | IM-1445 Socket 40P 109.47 

IM-420H Socket 18P, 57 2.95 13 | IM-736 Socket 36P 5.41 1 7 | 1M-1485 Socket 40P 112.63 

1M-421 Socket 27P 4.00 14 | 1M-738 Socket 36P 6.19 1 8 | IM-1489 Socket 44P 214.74 

IM-422 Socket 28P, 57 3.89 1 3 | IM-740 Socket 36P 6.95 1 9 | IM-1525 Socket 40P 115.79 214 
1M-422A Socket 26P 2.59 5 | 1M-742 Socket 36P 8.00 1 10 | IM-1569 Socket 44P = 225.26 37 
1M-423 Socket 34P 4.84 1 8 | IM-743 Socket 34P = 12.00 4 12 | IM-1609 Socket 44P 246.32 39 
1M-424 Socket 26P 2.63 7 | 1M-744 Socket 36P 8.00 1 12 | 1M-1689 Socket 44P 263.16 40 
1M-426 Socket 26P 2.82 8 | 1IM-745 Socket 40P 19.47 7 IM-1729 Socket 44P 343.16 42 
1M-428 Socket 26P 2.99 9 | IM-746 Socket 36P 8.84 IM-1729PR Pin 44P 1.37 

1M-430 Socket 26P 3.68 10 | IM-748 Socket 36P 9.05 2 IM-1729RA Pin 44P 1.95 

1M-432 Socket 26P 3.79 11 1M-752 Socket 36P 9.26 2 6 | IM-1749 Socket 44P = 349.47 43 
IM-434 Socket 26P 4.42 12 | IM-760 Socket 36P 12.21 3 IM-1769 Socket 44P 357.89 44 
1M-436 Socket 26P 4.84 13 | IM-763 Socket 34P 14.00 4 IM-1809 Socket 44P 368.42 44 12 
IM-441 Socket 27P 4.53 1 1M-764 Socket 36P =: 15.58 3 10 | IMA-283 Hex Driver 37P 8.42 2 
IM-442 Socket — 28P, 57 4.21 1 4 | IM-765 Socket 40P =. 21.05 7 6 | IMA-283-2 Bit 37P 2.32 12 
IM-443 Socket 34P 4.84 1 8 | IM-768 Socket 36P Disc. IMA-323 Hex Driver 37P 9.05 2302 
1M-445 Socket 40P = 14.53 4 IM-769 Socket 44P = 108.42 13. 10 | IMA-323-2 Bit 37P 2.42 12 
IM-445P Pin 41P 21 — | 1M-783 Socket 34P «15.16 4 8 | IMB-80U-Joint 21P, 56 4.14 6 
IM-445PR Pin 41P 95 — | IM-785 Socket 40P 22.11 7 10 | IMB-81 Univ. Joint 26P, 56 6.00 7 
IM-445R Ring 41P 37 1 1M-803 Socket 34P 17.37 4 12 | IMB-82 Univ. Joint 56 8.95 1 4 
1M-461 Socket 27P 4.95 1 2 | IM-805 Socket 40P 23.68 7 12 | IMB-83 Univ. Joint: 38P 14.21 <a 
IM-462 Socket = 28P, 57 4.42 1 6 | IM-823 Socket 34P 18.42 5 1 | IMB-85(1MB-85A) 

IM-463 Socket 34P 5.05 1 12 | IM-825 Socket 40P 24.74 7 14 | IMB-85A Univ. Joint 39P-1 32.32 9 4 
IM-465 Socket 40P 14.53 4 2 | IM-843 Socket 34P 19.47 4 13 | IMB-160B Flex 19P, 56 3.95 5 
1M-481 Socket 27P 5.37 1 & | 1M-845 Socket 40P 25.26 8 3 | IMB-180B Flex 19P, 56 3.95 6 
1M-482 Socket 28P, 57 4.63 1 8 | IM-849 Socket 44P 115.79 14 2 | IMB-200B Flex 19P, 56 4.05 6 
1M-483 Socket 34P 5.26 2 2 | IM-863 Socket 34P =. 20.00 4 4} IMB-220B Flex 19P, 56 4.16 7 
1M-483P Pin 32P, 55 aE 1 IM-865 Socket 40P =. 27.37 8 4 | IMB-240B Flex 19P, 56 4.63 i 
1M-483PR Pin 32P, 55 _— Disc. 1 1M-883 Socket 34P = 20.00 5 4 | IMB-260B Flex 19P, 56 4.14 8 
IM-483R Ring 32P, 55 32 1 1M-885 Socket 40P 29.47 8 8 | IMB-280B Flex 19P, 56 4.84 8 
1M-485 Socket 40P 14.53 42 1M-889 Socket 44P = 120.00 14 «6 IMB-300B Flex 19P, 56 5.05 8 
IM-503 Socket 34P 5.37 2 2 | IM-903 Socket 34P 23.16 5 10 | IMB-320B Flex 19P, 56 5.16 11 
IM-505 Socket 40P = 14.53 4 4 1 1IM-905 Socket 40P 30.53 8 15 | IMBF-12B Flex 13P, 56 3.47 3 
IM-522 Socket 28P2, 57B 5.68 1 12 | 1M-923 Socket 34P 24.21 5 14 | IMBF-14B Flex  13P, 56 3.47 3 
1M-523 Socket 34P 5.89 2 2 | 1M-925 Socket 40P 32.63 9 4 | IMBF-16B Flex 13P, 56 3.47 4 
IM-525 Socket 40P 14.53 4 8 | IM-943 Socket 34P =. 25.26 5 14 | IMBF-18B Flex 13P, 56 3.47 4 
1M-543 Socket 34P 6.32 2 6 | IM-945 Socket 40P 33.68 9 2 | IMBF-20B Flex 13P, 56 3.47 4 
1M-545 Socket 40P = 14.53 4 6 | IM-949 Socket 44P 122.11 15 IMBF-22B Socket 13P, 56 3.89 

1M-563 Socket 34P 6.63 2 8 | IM-963 Socket 34P 25.26 6 10 | IMBF-24B Socket 13P, 56 3.89 

IM-565 Socket 40P = 14.53 4 8 | IM-965 Socket 40P 36.32 9 10 | IMBF-80U-Joint 15P, 56 4.00 6 
IM-582 Socket 28P2, 57B 6.84 1 13 | 1IM-969 Socket 44P 124.21 15 8 | IMBL-140A Flex 19P, 56 3.79 5 
1M-583 Socket 34P 6.95 2 12 | 1IM-985 Socket 40P 37.05 9 12 | IMBL-160A Flex 19P, 56 3.89 5 
1M-585 Socket 40P 14.53 4 10 | IM-1003 Socket 34P 29.47 6 14 | IMBL-180A Flex 19P, 56 4.00 6 
IM-603 Socket 34P 7.16 2 11 IM-1005 Socket 40P 37.89 10 2 | IMBL-200A Socket 19P, 56 4.00 6 
1M-605 Socket 40P = 14.95 4 12 | 1IM-1009 Socket 44P = 126.32 18 8 | IMBL-220A Socket 19P, 56 4.21 7 
IM-620 Socket 29P 3.94 10 | IM-1025 Socket 40P 38.95 10 6 | IMBL-240A Socket 19P, 56 4.21 1 
IM-622 Socket 29P 3.94 10 | IM-1043 Socket 34P 33.68 6 12 | IMDX-33 Handle 48P-1 35.47 6 6 
IM-623 Socket 34P 7.89 3 1M-1045 Socket 40P 41.05 10 12 | IMFD-242 Socket 8P 4.05 4 
1M-624 Socket 29P 3.94 10 | 1IM-1049 Socket 44P 131.58 19 6 | IMFD-262 Socket 8P 4.05 4 
1M-625A Socket 40P = 14.95 4 14 | IM-1065 Socket 40P = 42.11 10 14 | IMFD-282 Socket 8P 4.16 5 
1M-626 Socket 29P 3.94 10 | 1IM-1085 Socket 40P = 43.58 11 4 | IMFD-302 Socket 8P 4.21 5 
1M-628 Socket 29P 3.94 10 | IM-1089 Socket 44P = 138.95 21 IMFD-322 Socket 8P 4.42 6 
1M-630 Socket 29P 3.94 10 | 1M-1105 Socket 40P 45.68 11 8 | IMFD-342 Socket 8P 4.53 6 
IM-632 Socket 29P 4.06 11 IM-1123 Socket 34P =. 35.79 8 4 | IMFD-362 Socket 8P 4.95 1 
1M-634 Socket 29P 4.53 12 | IM-1125 Socket 40P 46.74 11 6 | IMFD-382 Socket 8P 5.16 8 
IM-636 Socket 29P 4.18 13 | IM-1129 Socket 44P = 145.26 21. 2 | IMFD-402 Socket 8P 5.52 8 
1M-638 Socket 23P 5.24 14 | 1M-1145 Socket 40P 50.53 11 12 | IMFD-422 Socket 8P 5.79 9 
1M-640 Socket 29P 5.68 15 | IM-1163 Socket 34P = 43.16 9 10 | IMM-100 Socket 25P, 55 1.05 2 
1M-642 Socket 29P 6.95 1 2 | IM-1165 Socket 40P 61.05 12. 8 | IMM-110 Socket 25P, 55 1.05 3 
IM-643 Socket 34P 8.21 3 1M-1169 Socket 44P = 149.47 22 2 | IMM-120 Socket 25P, 55 1.05 3 
1M-645 Socket 40P 15.68 5 3 | IM-1205 Socket 40P = 71.58 13 10 | IMM-130 Socket 25P, 55 1.05 3 
IM-663 Socket  34P, 55 8.53 3 IM-1209 Socket 44P 153.68 22 8 | IMM-131 Socket 25P, 55 1.79 5 
IM-665 Socket 40P 15.68 4 1M-1225 Socket 40P = 74.74 14 8 | IMM-140 Socket 25P, 55 1.05 3 
1M-683 Socket 34P 9.19 3 13 | 1M-1245 Socket 40P 75.79 15 IMM-141 Socket 25P, 55 1.79 4 
IM-685 Socket 40P =—-:17.05 5 1 | IM-1249 Socket 44P 157.89 26 4 | IMM-150 Socket 25P, 55 1.05 2 
1M-703 Socket 34P —s 10.53 3 10 | 1M-1265 Socket 40P 81.05 16 IMM-160 Socket 25P, 55 1.05 3 
IM-705 Socket 40P 18.00 6 4 | 1IM-1285 Socket 40P = 84.21 16 8 | IMM-170 Socket 25P, 55 1.11 4 
IM-723 Socket 34P =. 10.74 Seka 1M-1289 Socket 44P 175.79 30 IMM-171 Socket 25P, 55 1.79 6 
1M-724 Socket 36P 5.18 1 4 | 1M-1305 Socket 40P — 88.21 17. 6 | IMM-172 Socket 30P, 55 2.72 8 
1M-725A Socket 40P = 18.95 6 10 | 1IM-1325 Socket 40P 91.16 17 12 

1M-726 Socket 36P 5.18 1 4 | 1M-1329 Socket 44P 177.89 30 12 

IM-728 Socket 36P 5.18 1 4 | IM-1345 Socket 40P 92.11 18 

1M-729 Socket 44P = 103.16 12 1M-1365 Socket 40P 92.32 18 8 

IM-729P Pin 44P 63 2 | IM-1369 Socket 44P = 183.16 31 

IM-729PR Pin 44P 1.05 2 | 1M-1385 Socket 40P 94.21 18 10 
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Tool Cat. Net Wt.| Tool Cat. Net Wt.| Tool Cat. Net Wt. 
No. Page Price Lb. O2z.| No. Page Price Corr. Lb. Oz.} No. Page Price Corr. Lb. Oz. 
IMM-180 Socket 25P, 55 1.11 4 | J-805A Set 69 8.11 3 KRA-107 Box 109 17.79 1352 
IMM-190 Socket 25P, 55 1.11 4 | J-805A-K Set 69 8.95 4 KRA-108A Box 140 13.16 Leet fe 
IMM-191 Socket 25P, 55 1.79 6 | J-1214 Wrench 69 1.52 1 KRA-109 16,105 11.58 ey 
IMM-192 (1M-242) J-1618 Wrench 69 1.52 1 KRA-111 Box 108 3.32 ety! 
IMM-200 Socket 25P, 55 1.22 5 | J-2022 Wrench 69 1.58 1 KRA-112 Box 123 13.16 10 12 
IMM-202 Socket 30P, 55 2.72 10 | J-2428 Wrench 69 1.64 1 KRA-113Box 106 2.84 14 
IMM-210 Socket 25P, 55 1.28 J-3236 Wrench 69 1.85 1 KRA-116 Box 15 7.68 4 14 
IMM-220 Socket 25P, 55 1.39 6 | JC-12 Creeper 58A =: 10.42 12 KRA-120 Box 39 4.14 fe} 
IMM-221 Socket 25P, 55 1.87 8 | JC-12-1 Set 131 5.68 3.4 KRA-123 Box 106 ~=—-13.79 7 14 
IMM-222 Socket 30P, 55 2.12 10 | JC-12A (JC-12) KRA-124A Box 142 6.32 2.12 
IMM-240 Socket 25P, 55 1.64 8 | JC-15 Creeper 58 =: 14.63 14 KRA-125 Box 142 7.37 3 10 
IMM-241 Socket 25P, 55 1.92 8 | JC-16 Creeper 58 ~—- 17.58 17 KRA-128 Box 142 4.21 ei 
IMM-242 Socket 30P, 55 2.12 10 JC-17 Creeper 58A 13.58 15 KRA-129 Box 65 3.05 oat 
IMM-243 Socket 37P, 55 4.44 1 4 JC-17A (JC-17) KRA-135 Box 28 16.00 pears 
IMM-270 Socket 25P, 55 2.00 12 | JC-19 Stool 58 12.11 14 KRA-140 Box 105 5.45 aial2 
IMM-271 Socket 25P, 55 2.32 12 | JT-10A Blow Gun 104 1.75 4 KRA-141 Box 105 6.21 3 14 
IMM-272 (1M-342) JT-10A-3 Nozzle 104 35 1 KRA-149 Box 11). > 33.05 11s 
IMM-301 Socket 25P, 55 2.74 12 | JT-11A Blow Gun 104 2.25 5 KRA-150 Box 50 5.68 1 14 
IMM-302 (IM-382) JT-11A-3 Nozzle 104 “1a 1 KRA-155 Box 15 11.58 4 
IMM-312 Socket 30P, 55 3.47 Tew JT-12A Blow Gun 104 2.50 5 KRA-206 Box 43 2.00 10 
IMM-321 Socket 25P, 55 3.26 12 | JT-12A-3 Nozzle 104 85 sca KRA-222B Box 31 1.60 9 
IMM-322 Socket 30P, 55 3.79 1 2 | JT-48 Brake Tool 90B 6.25 1 10 KRA-223A Box 37 1.37 8 
IMM-323 Socket 37P, 55 4.63 1 8 | JT-63-21 Stones 90, 98 2.50 2 KRA-224 Box 48 = 15.42 12 
IMM-342 Socket 30P, 55 4.11 1 8 | JT-63-24 Stones 90, 98 2.50 2 KRA-226A Box 48 = 20.38 16 12 
IMM-352 Socket 30P, 55 4.21 1 4 | JT-64 Hone 90, 98 6.95 3 KRA-227 Box SS-310A 22.42 20 4 
IMM-362 Socket . 30P, 55 4.42 1 2 | JT-64-1 Set 90, 98 1.25 1 KRA-229 Box 31, 37, 54 1.79 11 
IMM-363 Socket 37P, 55 5.16 1 4 | JT-64-14 Set 90, 98 1.25 1 KRA-238A Box 4928.42 25 3 
IMM-382 Socket 30P, 55 4.63 1 4 | JT-69 Hone 98A 19.75 le? KRA-250 Box 38 —- 15.79 8 8 
IMM-402 Socket 30P, 55 5.68 1 8 | JT-85 Tool 96A 1.95 3 KRA-251 Box 16 = 12.63 Srl2 
IMM-412 (IM-522) JT-321 Gun 104A 3.95 8 KRA-255 Box 31 2.24 12 
IMM-413 Socket 37P, 55 5.89 JT-321-5 Nozzle 104A 15 1 KRA-270 (KRA-270A) 

IMM-462 (1M-582) JT-321-6 Nozzle 104A 15 1 KRA-270A W. Cab 152B 48.74 28 
IMM-463 Socket 37P, 55 6.95 2 12 | JT-323 Gun 104A 3.95 8 KRA-275 Box 30 3.20 tad 
IMM-503 (1M-643) JT-410 Holder 96B 1.95 2 KRA-275-ENS Case 56P * 

IMM-553 (1M-703) KB-4 Speeder 23P 4.63 1743 KRA-279 Box 15 3.83 2 10 
IMM-603 Socket 37P,55 Disc 4 8 KGA-58B Chest 12.85.37 67 KRA-280 Box 45 13.79 Oe2 
IMM-653 Socket 37P,55 18.42 5: 74 KGA-300B Rolla-Bench 8 238.63 188 KRA-281 Box 16P, 39 6.11 3. 8 
IMS-8 U-Joint 42P — 68.42 71 6 KGA-303 Junc. Box 8 = 18.95 2 KRA-282 Box 6.11 233 
IMS-367 Socket 43P 8.74 1 10 KGA-307 Roll Cab 230.53 KRA-283 Box 85 5.26 

IMS-407 Socket 43P 9.05 > as | KGA-352A Roll Cab = =12 = 102.42 113 KRA-284 Box 39 5.12 2 4 
IMS-427 Socket 43P 9.58 ao KGA-362B Combin. 12 187.79 183 KRA-300B Rolla-Bench 8 233.37 188 
IMS-467 Socket 43P —- 10.00 2 KGA-377A Cab 9 145.37 145 KRA-303 Junc. Box 8,14 18.95 1 14 
IMS-487 Socket 43P = 10.53 2 KGA-402 Handle 16 5.68 1 14 KRA-304 Lamp 8 = 19.11 1 10 
IMS-527 Socket 43P 11.79 2-63 KGA-404 Drawer S 2019.37 igi KRA-307 (KRA-307A) 

IMS-536 Socket 43P Disc. ag KGA-431A Dr. Insert 8 37.89 25 8 KRA-307A Roll Cab = 10A 225.26 190 
IMS-540 Socket 43P° 13.37 2 KGA-433 Dr. Insert 9 40.53 55 KRA-315B 15,127 Disc 88 
IMS-542 Socket 43P =. 13.37 1 14 KRA-10 Divider 16 1.24 6 | KRA-341 Roll Cab 14A 167.47 125 
IMS-547 Socket 43P = 13.68 y ie | KRA-11 Divider 16 69 6 KRA-352A Roll Cab =12 97.16 108 
IMS-548 Socket 43P —- 17.89 2 KRA-12 Set 16 _—CODisc. KRA-357A Combin. 13 170.42 177 
IMS-552 Socket 43P 16.05 aarl2 KRA-16 Valve Rack 16, 127 2.71 12:8 KRA-359A Combin. 13 223.05 208 
IMS-558 Socket 43P Disc. ae ¥0 KRA-21 Mechanikit 11 39.26 207771 KRA-360C Combin. 13 229.90 223 
IMS-560 Socket 43P Disc. 3 8 KRA-24 Box 16 ~—-17.00 12:2 KRA-361C (KRA-361D) 

IMS-564 Socket 43P = 24.32 a5 KRA-25 Box 16 = 26.63 19- KRA-361D Sup. Comb. 10A 373.89 250 
IMS-587 Socket 43P —- 13.68 2°28 KRA-30A Box 1612.67 8 14 KRA-362B Combin. 12S Ti2y, 183 
IMS-607 Socket 43P 14.95 20°38 KRA-32 Box 16 = 13.79 10 8 KRA-370A Combin. 13 216.53 203 
IMS-647 Socket 43P = 15.79 gue2 KRA-40 Box 15, 122, 133 3.26 Pei KRA-377A Cab 9 140.11 129 
IMS-687 Socket 43P 18.11 318 KRA-53 Chest 1151.68 40 12 KRA-378 Cab 9 164.05 149 
IMS-707 Socket 43P —- 18.63 3 10 KRA-55 Chest 1274.53 2 KRA-396 Roll Cab 14 447.37 306 
IMS-727 Socket 43P = 19.26 3 10 KRA-56A Chest 13) 13:26 66 KRA-402 Handle 16 5.68 1 14 
IMS-747 Socket 43P 22.11 3 14 KRA-57A Chest 9 107.89 80 8 KRA-403 Set 15) 5.68 t.3 
IMS-767 Socket 43P 24.21 4 2 KRA-58B Chest 1280.11 12 KRA-404 Drawer 8 19.37 133 
IMS-827 Socket AGPR. 27:3) 5 KRA-59A Chest 132118: 37, 87 KRA-405 Cabinet 139 = 45.89 28 
IMS-887 Socket 43P = 29.47 5 KRA-61B Superchest 10 148.63 105 KRA-406 Tray 16 1.93 120 
IMSA-3 Adaptor 42P —-:17.68 158 KRA-65B Tool Box 11.17.83 ie Ps KRA-407 Adaptor 144 «15.79 

IMSA-30 Adaptor 42P =. 29.16 2 8 KRA-76 (KRA-76A) KRA-408 Handle 151 9.33 1 6 
IMSX-8 Extension  42P 41.05 5 KRA-76A Box 28A 4.55 58 KRA-409 Handle 149 1.21 

IMT-242 Socket 29P, 57 2.82 10 KRA-77 Box 28 6.15 2 KRA-412 Shelf 16 = 10.04 8 12 
IMT-243 Socket 35P 5.47 1 4 KRA-78 Box 28 6.00 2028 KRA-416C Stand 149 43.95 28 8 
IMT-262 Socket 29P, 57 2.82 11 KRA-79 Box 28B 9.16 5 4 KRA-419 Rack 146 =: 19.95 6 
IMT-263 Socket 35P 5.47 124 KRA-80 (KRA-80A) KRA-428 Dr. Section 12 47.37 35 
IMT-302 Socket 29P, 57 2.82 12 KRA-80A Box 28A =: 11.68 6 4 KRA-429 Dr. Section 12 52.63 39 
IMT-303 Socket 35P 5.89 124 KRA-81 Box 28 = 12.42 6 8 KRA-431A Insert 8 32.63 31 8 
IMT-322 Socket 29P, 57 2.82 12 KRA-82 Box 28 12.95 8 

IMT-323 Socket 35P 5.89 1636 KRA-83 Box 28 ag 

IMT-362 Socket 29P, 57 3.37 14 KRA-88 Box 28 a 

IMT-363 Socket 35P 5.89 1 6 KRA-100 Box 126 = 49.58 pH ieesy’ 

IMT-422 Socket 29P, 57 4.11 lees KRA-104 Box 16, 107, 109 5.96 2 8 

IMT-423 Socket 35P 5.89 Lek KRA-106 Box 108 12.11 ties 


SNAP-ON TOOLS CORPORATION, KENOSHA, WISCONSIN 


Page 15 


Tool Cat. Net Wt.| Tool Cat. Net Wt.| Tool Cat. 

No. ; Page Price Corr. Lb. Oz.} No. Page Price Corr. Lb. Oz.] No. Page Price 
KRA-432 Drawer 9 = 25.68 21 L-7226BY Head 54P + LHS-40 H. Saw 59 4.21 
KRA-433 Dr. Insert 9 35.26 28 L-7228A Ratchet 54P * LHS-42 H. Saw 59 4.21 
KRA-445 Caster Set 15 43.28 10 3] L-7228BY Head 54P * LHS-44 H. Saw 59 4.47 
KRA-446 Kit 14 65.26 22 10 | L-7230A Ratchet 54P : LHS-48 H. Saw 59 4.47 
KRA-449 Tray 149 6.68 3 5 | L-7230BY Head 54P ba LHS-52 H. Saw 59 4,47 
KRA-450 Cab 145, 151 168.42 152 L-7232A Ratchet 54P * LHS-56 H. Saw 59 5.53 
KRA-451 Mt. Sec. 151 66.84 46 L-7232BY Head 54P * LHS-60 H. Saw 59 5.53 
KRA-453A Canopy tol TEST 18 4 | L-7234A Ratchet 54P " LHS-64 H. Saw 59 5.53 
KRA-455 Roll Cab 151 237.45 210 L-7234BY Head 54P * LHS-66 H. Saw 59 6.84 
KRA-456 Mt. Sec. 151 91.05 66 L-7236A Ratchet 54P " LHS-68 H. Saw 59 6.84 
KRA-458A Canopy 150 = 91.05 21 L-7236BY Head 54P - LHS-72 H. Saw 59 6.84 
KRA-500A Roll Cab 7 362.89 229 LA-12 Adaptor 41, 47 2.32 3 | LHS-76 H. Saw 59 6.84 
KRA-502A Set 7 577.10 327 LA-32 Adaptor 4] 3.47 3 | LHS-80 H. Saw ag 7.37 
KRA-503A Set 6 693.73 411 LA-52 Adaptor 4] 3.79 3 | LHS-84 H. Saw 59 7.37 
KRA-510A Tool Chest 7 214.21 132 LA-55A Puller 50 20.00 2 10 | LHS-88 H. Saw 59 7.37 
KRA-520A Dr. Section 7 116.63 84 LA-62 Adaptor 41, 47 3.47 4 | LHS-92 H. Saw 59 1.37 
KRD-162 Box 29,52P 16.00 10 4 | LA-72 Adaptor 47, 49 4.32 6 | LHS-96 H. Saw 59 7.63 
KTA-2 Tray 15 5.58 3 14 | LA-124 Adaptor 47, 49 6.53 8 | LHS-112 H. Saw 59 7.63 
KTA-3 Tray 9°13 5.47 4 14 | LAW-118A Wr. — 31P, 47 5.16 1 LHS-128 H. Saw 5911.58 
KTA-4 Tote Tray 15 5.24 3. 3 | LAW-120A Wr. 31P,47 5.26 1 1 | LHS-132 H. Saw 59 12.63 
KTA-5 Tote Tray 16 9.42 5 6 | LAW-120A-2 Bit 31P, 47 85 4 | LP-30 Set 7416.95 
KTA-6 (KTA-6A) LAW-124A Wr. — 31P, 47 6.21 1 10 | LRS-70 Spinner 40 4.00 
KTA-6A Tray 103A 4.19 1 13 | LAW-124A-2 Bit 31P, 47 1.42 6 | LS-282 Socket 46 5.47 
KTA-215A Tray 43 1.68 12 | LD-138 Link Adj. 4] 4.95 8 | LS-302 Socket 46 5.47 
KTA-230 Tray 54 1.18 6 | LDH-242 Socket 46 3.68 8 | LS-322 Socket 46 5.47 
KTA-231B Tray 37, 54 1.35 9 | LDH-262 Socket 46 3.68 7 | LS-342 Socket 46 5.47 
KTA-232B Tray 37 1.16 5 | LDH-282 Socket 46 3.68 8 | LS-362 Socket 46 5.47 
KTA-233 Tray 37 1.05 4 | LDH-302 Socket 46 3.68 8 | LS-402 Socket 46 5.47 
KTA-236A Tray 43 1.47 8 | LDH-312 Socket 46 3.68 8 | LS-422A Socket 46 6.11 
KTA-239 Tray 43 2.00 11 LDH-322 Socket 46 3.68 9 | LS-442 Socket 46 6.74 
KTA-240A Tray 43, 18P 2.21 1 LDH-342 Socket 46 3.68 10 | LS-462 Socket 46 7.05 
KTA-241 Tray 57, 18P 1.05 5 | LDH-362 Socket 46 3.68 11 LS-482 Socket 46 7.58 
KTA-244 Tray 46 4.47 1 4 | LDH-382 Socket 46 3.89 12 | LS-522 Socket 46 8.32 
KTA-245 Tray 43 2.00 10 | LDH-402 Socket 46 4.53 12 | LTA-806 Set 69 =: 16.84 
KTA-246A Tray 33 1.37 15 | LDH-422A Socket 46 4.84 14 | LTA-806-K Set GS 17279 
KTA-248 Tray 37, 67 1.40 10 | LDH-442 Socket 46 5.26 15 | LTA-808 Set 69 =. 23.36 
KTA-249 Tray 43 2.23 12 | LDH-462 Socket 46 5.75 1 LTA-808-K Set 69 = 24.47 
L-32 Ext. Bar 4] 4.63 12 | LDH-463 Socket 49 6.63 1 8 | LTA-1416 Wrench 69 2.63 
L-42 Extension 4] 5.89 1 2 | LDH-482 Socket 46 6.21 1 2 | LTA-1618 Wrench 69 2.84 
L-52B Head 41 5.16 10 | LDH-483 Socket 49 7.16 1 10 | LTA-2022 Wrench 69 2.95 
L-52BH Slide Bar 47 10.42 3 9 | LDH-502 Socket 46 6.32 1 4 | LTA-2428 Wrench 69 3.26 
L-53 Slide Bar 38P, 49 19.16 9 9 | LDH-522 Socket 46 6.74 1 6 | M-1301B Wrench 89,99 — 18.84 
L-53A Head 38P, 49 7.79 1 4 | LDH-523 Socket 49 8.21 1 13 | M-1302A Adaptor 99 t 
L-53H Handle 38P, 49 11.37 8 5 | LDH-542 Socket 46 7.26 1 10 | M-1303 Socket 99 2.11 
L-55Sliding Bar 39P = -29.79 15 LDH-543 Socket 49 9.05 1 14 | M-1304 Socket 99 2.21 
L-55A Head 39P 16.21 3 LDH-562 Socket 46 8.32 1 10 ! M-1306A Tool 99 16.32 
L-55B Handle 39P, 91 13.58 12 LDH-563 Socket 49 9.37 2 2) M-1307 (ST-832) 

L-62 Ext. Bar 4] 6.95 1 2 | LDH-582 Socket 46 8.74 1 11 M-1308 (ST-845) 

L-63 Ext. Bar 4911.26 Baar | LDH-583 Socket AQve 10.03 2 5 | M-1309 (ST-846) 

L-72H Handle 41 5.26 2 15 | LDH-602 Socket 46 9.47 1 4 | M-1310 Wrench — 87, 99 8.53 
L-72RJ Handle 4] 7.37 3 2 | LDH-603 Socket 49 11.58 2 10 | M-1311(M-1311A) 

L-72RL Handle 33P 10.11 4 LDH-642 Socket 46 = 10.53 2 3 | M-1311A Socket 99A 2.32 
L-72T Head 4] = 19.26 3 LDH-643 Socket 49 12.74 <P | M-1312 Socket 99 2.32 
L-72TH Ratchet 47 = 24.52 5 15 | LDH-662 Socket 46 = 11.79 2 7 | M-1313 Wrench 99 10.11 
L-72TJ Ratchet 47 = 26.63 6 LDH-682 Socket 46 = 12.63 2 11 M-1314 Wrench 99 10.11 
L-73B (L-73C) LDH-683 Socket 49 15.68 3.10 | M-1315 Wrench 99 10.11 
L-73C Ratchet 38P-1,49A 32.63 5 13 | LDH-702 Socket 46 = 12.95 2 8 | M-1401 Adaptor 89 4.21 
L-73BH (L-73C H) LDH-703 Socket 49 16.32 3 11 | M-3502 Wrench 87, 89 4.47 
L-73CH Ratchet 38P-1,49A 44.00 14 2 | LDH-722 Socket 46 14.32 3 M-3503 Socket 95 4.63 
L-78 Ratchet 39P 87.26 24 LDH-723 Socket 4917.37 211 M-3504 Wrench _—87, 89. 5.63 
L-78Y Head 39P —s_-(73.68 12 LDH-762 Socket 46 = 16.84 3 6 | M-3515 Wrench 87, 93 4.84 
L-82A Univ. Joint 4714.21 1 3 | LDHM-242 Loxocket 46A 3.68 8 | M-4201 Wrench 89A 6.63 
L-105 Ext. Bar 38P =. 26.00 4 LDHM-322 Loxocket 46A 4.84 1 M-4276A Wrench 89 6.32 
L-112E Head 41 9.89 1 3] LFC-40 Set 7422.95 1 M-4379 Wrench 89 5.84 
L-112EH Spinner aT SAS 4 § | LHS-1 Arbor 59 5.05 3 M-4380 Wrench 89 5.26 
L-112EJ Spinner 4717.26 4 8 LHS-2 Arbor 59 8.00 1 MBF-1 Dispenser 90 8.89 
L-122 Ext. Bar 4] 9.47 3 3 | LHS-4 Drill 59 1.89 1 MBF-1-2A5 Hose 90 2.32 
L-123 Ext. Bar 49 14.74 5 13 | LHS-5 Arbor 59 3.58 4 | MBF-1-2A7 Hose 90 2.32 
L-205 Ext. Bar 38P 34.00 8 LHS-18 H. Saw 59 5.26 2 | MCB-3 C’T’ bore 61 5.26 
L-672A Ratchet AT iae talGAT 2 8 | LHS-20 H. Saw 59 3.95 1 MD-17 Tool 86, 93 2.00 
L-673 Ratchet 38P, 49 55.79 5 12 | LHS-22 H. Saw 59 3.95 1 ME-2C-1 Roll Pin 37P 21 
L-763 Socket 4919.47 4 4 LHS-24 H. Saw 59 3.95 1 ME-2C-18 Roll Pin 37P 21 
L-803 Socket 49 22.32 4 14 | LHS-26 H. Saw 59 3.95 1 

L-843 Socket 49 25.26 5 8 | LHS-28 H. Saw 59 3.95 2 

L-883 Socket 4928.11 6 3] LHS-32 H. Saw 59 4.21 2 

L-943 Socket 49 33.16 7 9 | LHS-34 H. Saw 59 4.21 3 

L-1003 Socket 49 38.42 8 6 | LHS-36 H. Saw 59 4.21 3 

L-7226A Ratchet 54P * LHS-38 H. Saw 59 4.21 3 
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Too Cat. 
No. Page 
ME-2D41 Pin 115A 
ME-3A-6 Bolts 116 
ME-3A-7 Bolts 116 
ME-3A-8 Bolts 116 
ME-3A-9 Bolts 116 
ME-3A-10 Bolts 116 
ME-3A-13 Bolt 51 
ME-3A-15 Bolts 116 
ME-3A-18 Bolt 114 
ME-3A-19 Bolt 51 
ME-3A-21 Screw 122 
ME-3F-11 Screw 31, 37 
ME-3F-18 Screw 114 
ME-4A-2 Nut 107 
ME-4A-4 Nut 107 
ME-5A-14 Washer 116 
ME-5A-15 Washer —- 116 
ME-5A-16 Washer 110 
ME-5A-19 Washer 

ME-11A-1 Bearing = 107 
MFIM-101 Socket 14P 
MFIM-101-1 Socket 14P 
MFIM-121 Socket  14P 
MFIM-121-1 Socket 14P 
MFIM-141 Socket 14P 
MFIM-141-1 Socket 14P 
MFIM-161 Socket  14P 
MFIM-161-1 Socket 14P 
MFIM-181 Socket 14P 
MFIM-181-1 Socket 14P 
MGM-6B Socket 10P 
MGM-8C Socket 10P 
MGM-8C-1 Socket 10P 
MGM-8TA Socket 10P 
MGM-8TA-1 Socket 10P 
MGM-10C Socket 10P 
MGM-10C-1 Socket 10P 
MGM-10TA Socket 10P 
MGM-10TA-1 Socket 10P 
MGM-12C Socket 10P 
MGM-12C-1 Socket 10P 
MGM-14C Socket 10P 
MGM-14C-1 Socket 10P 
ML-1 Lock 94 
ML-3 Lock 94 
ML-7 Lock 94 
MPK-141A Socket  20P 
MPK-141A-1 Socket 20P 
MPK-161A Socket  20P 
MPK-161A-1 Socket 20P 
MPK-181A Socket 20P 
MPK-181A-1 Socket 20P 
MS-2 Wrench 70 
MS-2-EN Wrench 56P 
MS-3 Wrench 70 
MS-3-EN Wrench 56P 
MS-4 Wrench 70 
MS-4-EN Wrench 56P 
MS-5 Wrench 70 
MS-5-EN Wrench 56P 
MS-6 Wrench 70 
MS-7 Wrench 70 
MS-8 Wrench 70 
MS-10 Wrench 70 
MS-16 Wrench 70 
MS-20 Wrench 70 
MS-24 Wrench 70 
MS-28 Wrench 70 
MS-32 Wrench 70 
MS-40 Wrench 70 
MS-48 Wrench 70 
MS-1012 Set 70 
MS-1012-KA Set 70 
MT-12-10 Adaptor 142 
MT-12-12 Adaptor 142 
MT-14-6 Adaptor 142 
MT-14-7 Adaptor 142 
MT-14-8 Adaptor 142 


Price 
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Net Wt.| Tool Cat. Net Wt.] Tool Cat. Net Wi. 
Corr. Lb. Oz.| No. Page Price Lb. 0z.| No. Page Price Corr. Lb. Oz. 
MT-14-9 Adaptor 142 2.11 1 MT-541C Shunt 145 50.58 Daag 
_ MT-14-10 Adaptor,105, 142 94 1 MT-543A Lead Set 145 Disc. 231 
_ MT-14-11 Adaptor 142 1.88 1 MT-546 Adaptor 145 10.47 12 
_— MT-14-12A Adp. 142 98 1 MT-548 Set 145 97.14 14 14 
— MT-14-13 Adaptor 142 48 1 MT-549 Adaptor 145 11.32 10 
- MT-14-14 Adaptor 142 63 1 MT-550 Set 145 = 63.92 8 
MT-14-15 Adaptor 142 2.63 1 MT-551 Inst. Unit 145 338.03 20 4 
_ MT-14-16 Adaptor 142 53 1 MT-615C A’Scope 147 874.00 51 8 
MT-14E Gauge 142 12.89 14 MT-624 Shield 147 4.61 9 
5 MT-16 Jack 142, 143 1.00 1 MT-626 Adaptor 147 (36.18 138 
MT-19A Adaptor 143 1.15 4 | MT-645 Test Bench 145 694.75 120 
— MT-24D8 Adaptor 142 1.37 5 MT-701 Tester 146 = 52.65 3 ie 
MT-24DR Kit 142 58 4 | MT-702 Tester 146 = 89.95 3 10 
— MT-24H Gauge 142, (13.14 14 | MT-704Ohmmeter 146 49.74 (Abra: | 
- MT-26-6 Adaptor 142 1.79 2 | MT-705 Analyzer 146 = 149.45 8 12 
_ MT-26-9 Adaptor 142 6.89 10 | MT-715 Meter 146 = 92.47 3 8 
_ MT-26-11 Adaptor 142 4.08 6 | MT-725 Gauge 146 = 39.95 su7 8 
_ MT-26-12A Adaptor 142 3.68 7 | MT-730 Analyzer 146 = 103.60 S68 
MT-26-13A Adaptor 142 4.00 6 MT-1501 Mag. Dr. Group 321.00 7s ers 
5 MT-26-14A Adaptor 142 4.05 6 MT-1503 Test Bench 151 Disc. 
2 MT-26-15A Adaptor 142 3.89 6 MT-1505 Test Bench 151 Disc. 
1 MT-26-16 Adaptor 142 4.26 10 MT-1507 Test Bench 4337.00 1280 
2 MT-26D Gauge 142 =. 20.53 1 4 | MT-1508 Gen. Kit 427.00 66 8 
1 MT-40 Adaptor 143 1.8/ 1 MT-1509 Load Bank 181.00 16 8 
2 MT-41 Adaptor 143 1.85 1 MT-4063 Tune Up Ctr. 150 1768.22 
1 MT-51 Light 143 —-12.20 12 MT-4064 Tune Up Ctr. 150 1420.47 
2 MT-104 Gauge 93 Disc. 4 MT-4065 Tune Up Ctr. 151 = 788.30 
1 MT-109D Indicator 143 4.58% 8 | MT-4070 Set 145 1201.20 
4 MT-110 Indicator 143 4.42 7 | MT-4071 Set 145 975.79 140 4 
2 MT-115 Thermometer 143 = 12.21 4 MT-4072 Set 145 1247.37 
2 MT-198 Set 143 8.73 MT-7003 Set 146 305.97 
1 MT-215 Light 143 42.74 MT-51902 Tip 95 47 _ 
1 MT-215B Light 143) «52.15 MT-52016 Jumper 95 1.05 1 
1 MT-301 Set 95 3.12 2 | MTC-7 Cover 145 2.00 6 
1 MT-302 Switch 95 7.32 11 MTC-8 Cover 146 t 
2 MT-308E-B Set 142) 4F.65 rs | N-36 Zerk Socket 19P, 94 2.11 2 
1 MT-311C Set 142, .27.54 N-5895 Ratchet 49P 55 112 
MT-311C-B Set 14a ~31.23 KS) N-6578 Brass Punch 74 4.32 Tse 
MT-314 Ohm Res. 142 8.88 7 | N-7261 Socket Disc. 5 
2 MT-316A Rheostat 143 25.55 1 6 | NC-51 Nut Split. 96 6.32 teu 
1 MT-318E Set 142, 64.45 8 NC-51-3 Cutter 96 1.47 3 
2 MT-318E-B Set 142 = 71.82 11 10 | ND-108 Nut Driver 65 1.95 2 
1 MT-319 Adaptor 143 1.14 1 ND-110 Nut Driver 65 1.95 2 
4 MT-320A Growler 141 38.47 iB oka! ND-111 Nut Driver 65 1.95 2 
8 MT-323 Growler 141 58.95 18 #1 ND-112 Nut Driver 65 2.15 3 
10 MT-323-220 Growler 141 « 17 11 ND-114 Nut Driver 65 2.15 3 
3 MT-326 Growler 141 96.84 20 14 | ND-1050 Set 65 = 10.15 1 
2 MT-326-220 Growler 141 ss 20 9 | NT-2 Tube 93 26 1 
4 MT-329 Adaptor 141 6.42 14 | OC-5A Oiler 99 1.97 6 
3 MT-330 Etc. Pencil 95 7.34 4 | OC-16 Oiler 99 2.91 10 
4 MT-335 Coil Tester 149 23.16 1 2 | OC-40 Set 99 5.15 ees! 
3 MT-340A Batt. Test 140 74.25 8 6 | OC-612 Oiler 99 2.63 8 
1 MT-341 Cable Set 141 49.22 12°14 | OCH-5 Holder 99 19 2 
MT-342 Cable Set 141 (29.65 5 14 | OE-128A Wrench 64 5.47 1 
MT-343 Cable Set 140 = 92.44 17. 6 | OE-130A Wrench 64 5.79 Lina 
MT-345A Controller 143 21.19 1 8 | OE-132A Wrench 64 6.11 1 4 
1 MT-352 Adaptor 145 4.68 2 | OE-134A Wrench 64 6.21 154 
MT-353 Adaptor 145 2.74 2 | OE-136A Wrench 64 6.53 Te38 
1 MT-354 Extension 145 5.87 7 | OE-140A Wrench 64 7.05 1 10 
MT-356-1 Adaptor 145 + 2 | OE-142A Wrench 64 7.68 2 
1 MT-356-2 Adaptor 145 t 2 | OE-146A Wrench 64 =: 10.42 Bet 
1 MT-356-3 Jumper 145 t 2 | OE-148A Wrench 64 = 10.74 202 
1 MT-356A Set 145 3.26 3 | OEB-806 Set 47P = 12.81 1 13 
1 MT-358 Bat. Adapt 145 13.03 13 | OEB-806-K Set 47P = 14.49 24 
2 MT-359 Set 145 ~—- 10.38 7 | OEB-808 Set 47P — 20.97 k a | 
2 MT-365A Batt. Tester 141 20.00 14 | OEB-808-K Set 47P =. 23.60 4 7 
3 MT-402C Tester 148 = 109.95 5 6 | OEB-811 Set 47P 21.87 3 
6 MT-404C Ohmmeter 148 76.74 4 8 | OEB-811-K Set 47P —- 25.29 3 10 
8 MT-405D Gas Anal. 149 183.35 9 8 | OEB-815 Set 47P = 40.05 7 4 
10 MT-414C Meter 149 116.21 5 OEB-815-K Set 47P = 44.79 8 
12 MT-415C (MT-414C) OEB-820 Set 47P —- 78.50 18 3 
2 14 MT-425-11 Tube 146 2.89 5 
3-79 MT-425-12 Hose 142 26 1 
1 MT-425D Gauge 148 ~=—451.80 Gse7 
1 MT-440C Meter 148 = 284.00 
1 MT-540B AVR Tester 144 326.35 21 10 
1 MT-540C Tester 144 384.20 28 «4 
is 1 MT-541 Shunt 145 = 45.58 gce9 
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Tool Cat. Net Wt.| Tool Cat. Net Wt.} Tool Cat. Net Wt. 
No. Page Price Corr. Lb. Oz. 0. Page Price Corr. Lb. Oz.} No. Page Price Corr. Lb. O2. 
QEB-820-K Set 47P —85.71 19 2 | OEXM-8 Wrench 53A 2.63 1 OXIM-6 Wrench 53A 2.21 1 
OEM-813 Set. 53 56.52 8 3 | OEXM-9 Wrench 53A 2.63 1 OXIM-7 Wrench 53A 2.21 1 
OEM-813-K Set 53 «60.84 8 13 | OEXM-10 Wrench 453A 2.19 1 OXIM-8 Wrench 53A 2.21 1 
OEX-6M (OXIM-6) OEXM-11 Wrench 53A 2.19 3} OXIM-9 Wrench 53A 2.21 1 
OEX-7M (OXIM-7) OEXM-12 Wrench 53A 3.05 3 P-120 Socket 18P, 57 95 2 
OEX-8M (OXIM-8) OEXM-13 Wrench 53A 3.05 3 | P-140 Socket 18P, 57 95 2 
OEX-9M (OXIM-9) OEXM-14 Wrench 53A 3.37 3 | P-160 Socket 18P, 57 95 3 
OEX-10M (OEXM-10) OEXM-15 Wrench 53A 3.47 4 P-180 Socket 18P, 57 95 a 
OEX-11M (OEXM-11) OEXM-16 Wrench 53A 3.58 3 P-200 Socket 18P, 57 1.05 3 
OEX-12 Wrench 72 3.14 1 OEXM-17 Wrench 53A 3.83 3 P-220 Socket 18P 57 1.05 3 
OEX-12M (OEXM-12) OEXM-18 Wrench 53A 4.11 4 P-240 Socket 18P, 57 1.05 4 
OEX-13M (OEXM-13) OEXM-19 Wrench 53A 4.47 4 | P-260 Socket 18P, 57 1.26 6 
OEX-14 Wrench 72 3.14 4} OEXM-120 Wrench 53A 3.41 3 | P-280 Socket 18P, 57 1.37 6 @ 
OEX-14M (OEXM-14) OEXM-130 Wrench 53A 3.56 4 P-300-1/2 Soc.  18P, 57 1.58 8 
OEX-15M (OEXM-15) OEXM-140 Wrench 53A 3.94 4 P-320-1/2 Soc.  18P, 57 1.68 11 
OEX-16 Wrench 72 3.31 5 | OEXM-150 Wrench 53A 4.17 6 P-340-1/2 Soc.  18P, 57 2.00 12 
OEX-16M (OEXM-16) OEXM-160 Wrench 53A 4.42 5 | P-412 Socket 20P,56 1.16 3 
OEX-17M (OEXM-17) QEXM-170 Wrench 53A 4.14 5 | P-414 Socket 20P, 56 1.16 3 
OEX-18 Wrench 22 3.94 5 | OEXM-180 Wrench 53A 4.84 5 | P-416 Socket 20P, 56 1.16 4 
OEX-18M (OEXM-18) OEXM-190 Wrench 53A 4.95 6 P-418 Socket 20P, 56 1.37 4 
OEX-19M (OEXM-190) OEXM-200 Wrench 53A 5.89 9 P-420 Socket 20P, 56 1.47 5 y 
OEX-20 Wrench 72 4.17 6 | OEXM-210 Wrench 53A 6.11 8 P-422 Socket 20P, 56 1.58 6 
OEX-20M (OEXM-200) OEXM-220 Wrench 53A 6.53 10 | P-424 Socket 20P, 56 1.68 y 
OEX-21M (OEXM-210) OEXM-230 Wrench 53A 7.60 13 | P-426 Socket 20P, 56 2.00 8 
OQEX-22 Wrench 72 4.12 6 | OEXM-240 Wrench 53A 8.00 14 | P-428 Socket 20P, 56 2.21 9 
OEX-22M (OEXM-220) OEXM-270 Wrench 53A 10.11 1 5 | P-432 Socket 20P, 56 2.63 12 
OEX-23M (OEXM-230) OEXM-300 Wrench 53A = 11.68 At PA-2 Adaptors 15P, 56 1.47 2 
OEX-24 Wrench 72 4.95 14 | OEXM-320 Wrench 53A 14.00 at PA-4 Adaptors 15P, 56 1.68 3 
OEX-24M (OEXM-240) OEXM-704 Set 53 8.84 3 | PBA-4A Adaptor 53P 8.95 

OEX-26 Wrench 72 6.32 10 | OEXM-704-K Set 53 9.52 5 | PC-32 Muffler Tool 106 2.25 8 
OEX-27M (OEXM-270) OEXM-709 Set 53 30.04 1 7 | PDH-140 Socket 18P 99 2 
OEX-28 Wrench 6.53 12 | OEXM-709-K Set 5331.46 1 10 | PDH-160 Socket 18P 99 3 
OEX-30 Wrench 72 6.99 14 | OEXM-715 Set 53° 91.95 8 4 | PDH-180 Socket 18P 99 3 
OEX-32 Wrench 72 8.67 1 4 | OEXM-715-K Set 53 96.69 9 PDH-200 Socket 18P 1.05 eS 
OEX-32M (OEXM-320) OEXM-721 Set 53 102.07 PDH-220 Socket 18P 1.16 3 
OEX-34 Wrench 72 10.11 1 7 | QOEXS-709 Set 73 29.03 1 6 | PDH-240 Socket 18P 1.20 4 
OEX-36 Wrench 12 11,05 1 12 | OEXS-709-K Set 73 30.45 1 8 | PDH-280 Socket 18P 1.68 6 
OEX-38 Wrench 72A 11.68 1 11 OH-14 Wrench 68 4.95 4 | PF-2 Ext. Bar 15P, 56 1.64 2 
OEX-40 Wrench 72 ~~ 14.00 2 2] OH-16 Wrench 68 5.37 7 PF-6 Ext. Bar 15P, 56 211 4 
OEX-42 Wrench 72 (14.74 2 8 | OH-18 Wrench 68 6.00 9 | PF-11 Ext. Bar  15P, 56 2.53 8 
OEX-44 Wrench 72 «15.43 2 13 } OH-20 Wrench 68 6.74 13 | PF-16S Flexocket 13P 4.42 8 
OEX-46 Wrench 2 “14,19 320 OH-22 Wrench 68 7.16 Ise2 PF-18S Flexocket 13P 4.14 8 
OEX-48 Wrench 72. ~—«‘19.68 4 OH-24 Wrench 68 7.41 34 PF-23 Sc. Drive 14P, 37 1.79 2 
OQEX-52 Wrench 72 21.05 4 3] OH-26 Wrench 68 7.89 1 6 | PF-23-2 Bit 14P, 37 68 - 
OEX-54 Wrench 1255" 24:32 5 14 | OH-28 Wrench 68 8.42 1 8 | PF-25A Sc. Dr.  14P, 37 2.00 2 
OEX-56 Wrench 72> 25.19 6 9 | OH-608 Set 68 54.00 7 6 | PF-25A-2 Bit 14P, 37 14 — 
OEX-58 Wrench 72 26.74 6 9 | OSH-10 Wrench 72 3.14 PF-31A Sc. Dr. —-14P, 37 2.00 2 
OEX-60 Wrench 72, 30.53 7 10 | OSH-11 Wrench 72 3.14 PF-31A-2 Bit 14P, 37 89 — 
OEX-64 Wrench 12% 31.26 7 12 | OSH-12 Wrench 72 3.14 PF-70R Ratchet 15P 5.89 6 
OEX-80 Wrench 722 2.63 OSH-14 Wrench 72 3.14 4 PF-87 Ratchet 15P 5.47 5 
OEX-90 Wrench 72 2.63 OSH-16 Wrench 72 3.31 5 PF-100 Socket 12P, 56 1 1 
OEX-100 Wrench 72 2.63 1 OSH-18 Wrench 72 3.94 4 PF-110 Socket 12P, 56 91 1 
OEX-110 Wrench 22 2.63 1 OSH-20 Wrench 72 4.17 6 PF-120 Socket 12P, 56 a) | 1 
OEX-120 Wrench 22 2.63 1 OSH-22 Wrench 72 4.12 6 PF-140 Socket 12P, 56 91 1 
OEX-120M (OEXM-120) OSH-24 Wrench 72 4.95 7 PF-160 Socket 12P, 56 91 1 
OEX-130M (OEXM-130) OSH-707 Set 73. 27.35 1a PF-180 Socket 12P, 56 a) | 1 
OEX-140 Wrench 72 2.82 2 | OXA-80 Wrench 72 2.82 1 PF-200 Socket 12P, 56 1.01 1 
OEX-140M (OEXM-140) OXA-100 Wrench 22 2.82 1 PF-220 Socket 12P, 56 1.05 1 
OEX-150M (OEXM-150) OXA-120 Wrench 72 2.88 2 | PF-240 Socket 12P, 56 1.16 1 
OEX-160 Wrench 22 3.09 2 | OXA-140 Wrench 72 3.05 2 PFDH-120 Socket 12P 95 1 
OEX-160M (OEXM-160) OXA-160 Wrench 72 3.26 3 | PFDH 140 Socket 12P 95 1 
OEX-170M (OEXM-170) OXA-180 Wrench 72 3.45 3 | PFDH-160 Socket 12P 95 1 
OEX-180 Wrench 72 3.33 3 | OXA-200 Wrench 72 3.66 4 | PFDH-180 Socket 12P 95 1 
OEX-180M (OEXM-180) OXA-706 Set 13 192 15 | PFDH-200 Socket 12P 1.05 2 
OEX-200 Wrench 72 3.42 3 | OXA-706-K Set Ts), 20.05 ed PFU-8A Univ. Joint 15P 3.68 3 
OEX-220 Wrench 712 4.00 4 OXI-4 Wrench 72 1.79 1 PFU-14A Flexocket 13P, 56 2.74 2 
OEX-240 Wrench 72 4.47 4 | OXI-5 Wrench 72 1.79 1 PFU-16C Flexocket 13P, 56 2.74 2 
OEX-707 Set [355 27.35 OXI-6 Wrench 72 1.79 1 PFU-18C Flexocket 13P, 56 2.95 2 
OEX-709 Set 73 = 40.19 4 12 | OXI-7 Wrench 72 1.79 1 PFU-20C Flexocket 13P, 56 2.95 ’) 
OEX-709-K Set 7342.40 Oy col OXI-8 Wrench 72 2.21 1 PG-7C Handles, Pair 81 84 1 
OEX-711 Set 73 55.88 4 12 OXI-9 Wrench 72 2.21 1 PG-8C Handles, Pair 81 84 1 
OEX-711-K Set 73. 59.14 5 6 | OXI-10 Wrench 72 2.21 1 PGM-70S Ratchet 10P 5.26 3 
OEX-714 Set 73 91.04 9 8 | OXI-11 Wrench 72 2.21 1 

OEX-714-K Set 73 96.04 10 OXI-12 Wrench 72 2.34 1 

OEX-719 Set 73 179.73 22 OXI-705 Set Tese 4118 5 

OEX-719-K Set 73 187.62 26 8 | OXI-705-K Set 73: - 42.02 6 

OEXM-6 Wrench 53A 2.63 1 OXI-709 Set 73 18.34 

OEXM-7 Wrench 53A 2.63 1 OXI-709-K Set 73219255 
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Tool Cat. Net Wt. Tool Cat. 
No. Page Price Corr. Lb. Oz.) No. Page 
PH-50B Hammer 132 78.95 3.12 | PPC-19 Chisel 714 
PH-50-10-P Spring _ 1.47 4 PPC-50 Set 75 
PH-50-11A Spring 132 1.16 PPC-50K Set 75 
PH-50-13 Bushing 132 1.16 PPC-100 Set 75 
PH-50-SBS Set 132B 2.32 4 PPC-100K Set 15 
PH-51A Cutter 132 5.58 6 | PPC-103 Punch 714 
PH-55 Chisel 132 4.05 6 | PPC-104 Punch 74 
PH-56 Scraper 132 6.47 6 | PPC-105 Punch 74 
PH-57 Tool 132 5.47 4 | PPC-106 Punch 714 
PH-58 Chisel 132 5.16 4 | PPC-107L Punch 74, 88 
PH-59 Punch 132 4.11 6 | PPC-108 Punch 714 
PH-60 Chisel 132 5.89 4 | PPC-110 Punch 714 
PH-61 Chisel 132 5.16 4 | PPC-200 Set 75 
PH-63 Separator 192° 10:53 PPC-200K Set 15 
PH-64 Chisel 132 4.53 8 | PPC-203 Punch 74 
PH-65 Cutter 132 5.89 7 | PPC-204 Punch 74 
PH-66 Cutter 132 5.89 7 | PPC-205 Punch 74 
PH-67 Breaker 132 6.00 4 PPC-206 Punch 714 
PH-69 Separator 132 = 10.53 14 | PPC-208 Punch 714 
PH-70 Breaker 132 5.47 6 | PPC-210 Punch 74 
PH-71 Hammer Bit 132A 4.84 5 PPC-260 Set 715 
PH-72 Trun. Driver 132A 4.84 4 | PPC-260K Set 75 
PH-73 Punch 132C 3.68 5 | PPC-402 Punch 715 
PH-74 Riveter 132C 3.68 5 | PPC-402-EN Punch 56P 
PH-505C Set 132 99.95 5 8 | PPC-403 Punch 75 
PH-505-PC Case 3.42 1 14 PPC-403-EN Punch 56P 
PH-551 Set 132 = 28.00 2 3 | PPC-404 Punch 15 
PH-552 Set 132 36.74 3 PPC-404-EN Punch 56P 
PH-553 Set 132 148.63 PPC-405 Punch 15 
PHD-1 Adaptor 21P, 26P 1.89 3 | PPC-405-EN Punch 56P 
PHD-2 Adaptor 21P, 26P 2.11 6 | PPC-406 Chisel 15 
PHD-6 Ext. Bar 26P 3.68 it PPC-406-EN Chisel 56P 
PHD-12 Ext. Bar 26P 4.95 1 15 | PPC-407 Chisel 15 
PIT-12 Driver 39 7.00 1 2] PPC-407-EN Chisel 56P 
PIT-16 Driver 39 7.00 Rez PPC-408 Chisel 15 
PJ-10 (PJ-10A) PPC-408-EN Chisel 56P 
PJ-10A Plier 7.68 9 | PPC-510 Set 75 
PK-20 Scraper 96 1.26 3 PPC-510K Set 15 
PK-22 Scraper 96 1.21 3 PPC-714 Punch 75 
PK-23 Scraper 96 1.37 4 | PPC-812 Chisel 74 
PK-31 Scraper 96 1.58 \ PPC-816 Chisel 14 
PK-40 Scraper 96 2.11 5 | PPC-820 Chisel 14 
PK-121 Socket 20P, 56 1.28 2 PPC-820L Chisel 715 
PK-141 Socket 20P, 56 1.28 4 | PPC-824 Chisel 14 
PK-161 Socket  20P, 56 1.35 4 | PPC-828 Chisel 74 
PK-181 Socket  20P, 56 1.54 4 | PPC-905 Punch 74 
PL-60B Set 81.29.58 PPC-908 Punch 14 
PL-70B (PL-60B) PPC-910 Punch 74 
PM-4AB Handle 11P__—sOiisc. 5 PPC-912 Punch 714 
PM-8B Socket 11P 80 1 PPCD-60 Set 715 
PM-10B Socket 11P 80 1 PPCD-60K Set 75 
PM-11B Socket 11P 80 1 PPCS-60 Set 15 
PM-12B Socket 11P 80 1 PPCS-60K Set 15 
PM-14B Socket 11P 80 1 PPLT-40 Set 715 
PM-16B Socket 11P 80 2 | PPLT-40K Set 75 
PM-70SB Ratchet 11P 5.26 3 | PPM-410 Socket 37 
PM-100 Socket  25P, 55 1.05 1 PPM-411 Socket 37 
PM-110 Socket  25P, 55 1.05 1 PPSD-120 Set 15 
PM-120 Socket  25P, 55 1.05 1 PPSD-120K Set 15 
PM-130 Socket 25P, 55 1.05 1 PPVP-70K Set 15 
PM-140 Socket  25P, 55 1.05 1 PRS-8 Ring Pliers 98 
PM-150 Socket  25P, 55 1.05 1 PRS-12 Plier 104 
PM-160 Socket  25P, 55 1.05 1 PRS-21 Plier 104 
PM-170 Socket 25P, 55 1.11 1 PRS-22 Plier 104 
PM-190 Socket 25P, 55 1.11 1 PRS-23 Plier 104 
PM-220 Socket  25P, 55 1.39 1 PRS-24 Plier 104 
PM-240 Socket 25P, 55 1.64 2 | PRS-25 Plier 104 
PM-270 Socket  25P, 55 2.00 2 | PRS-26 Plier 104 
PP-409 Socket 37 1.47 1 PRS-34 Plier 104 
PP-410 Socket 37 1.47 1 PRS-129 Plier 104 
PP-412 Socket 37 1.47 1 PRS-219 Plier 104 
PPC-3 Center Punch 74 1.35 2 PRS-229 Plier 104 
PPC-4 Center Punch 74 2.02 4 | PRS-239 Plier 104 
PPC-5 Holder 74 3.56 8 | PRS-249 Plier 104 
PPC-12 Chisel 714 2.63 2 | PRS-259 Plier 104 
PPC-13 Chisel 74 2.63 2 | PRS-269 Plier 104 
PPC-14 Chisel 74 2.63 4 | PRS-349 Plier 104 
PPC-15 Chisel 74 2.63 4 | PS-2 Ext. Bar 21P, 56 


Net Wt.| Tool Cat. 
Price Corr. Lb. Oz.) No. ____ Page Price 
2.63 2 | PS-6 Ext. Bar 21P, 56 2.21 
15.74 2 5 | PS-12 Ext. Bar 21P, 56 3.05 
16.74 2 7 | PS-71 Ratchet 21P Oise. 
28.89 3 3 | PSP-32A Sc. Dr. 24P, 56 2.95 
30.57 3 4 | PSP-32A-2 Bit  24P, 56 1.21 
1.18 1 PSP-42A Sc. Dr. 24P, 56 2.95 
1.31 1 PSP-42A-2 Bit 24P, 56 1.21 
1.45 2 | PSW-284A Sc. Dr. 24P, 29 2.63 
1.52 2 | PSW-284A-2 Bit 24P 19 
2.36 3 | PSW-325A Sc. Dr. 24P, 29 2.63 
1.87 3 | PSW-325A-2 Bit 24P 19 
2.19 5 | PT-7 Pick-up 124 1.58 
40.34 4 8 | PT-10 Pick-up 124 1.47 
43.65 5 PT-28 Pick-up 124 3.26 
1.35 2 | PT-30 Pick-up 124 5.79 
1.68 3 | PU-16 Flexocket 19P 4.16 
1.74 3] PU-18 Flexocket 19P 4.16 
1.87 3 PU-20 Flexocket 19P 4.26 
2.25 5 | PU-22 Flexocket 19P 4.42 
2.82 1 PU-24 Flexocket 19P 5.26 
57.05 PW-6A Pipe Wr. 67 3.63 
61.00 PW-8A Pipe Wr. 67 4.21 
1.18 PW-10A Pipe Wr. 67 5.53 
< PW-12A Pipe Wr. 67 6.58 
1.18 1 PW-14A Pipe Wr. 67 1.47 
¥ PW-18A Pipe Wr. 67 =: 10.63 
1.18 1 PW-24A Pipe Wr. 67 ~— 16.74 
3 PW-36A Pipe Wr. 67 =. 35.42 
1.18 1 | PW-48A Pipe Wr. 67 = 53.42 
“4 PWA-904 Set 67 =. 20.84 
2.21 1 PWA-906 Set 67 48.21 
x PWN-4 Pipe Wr. 67 2.37 
2.21 1 PWN-8 Pipe Wr. 67 2.37 
. PWN-12 Pipe Wr. 67 2.37 
2.21 1 PWN-16 Pipe Wr. 67 2.37 
- PWN-24 Pipe Wr. 67 2.53 
20.15 2 PWN-32 Pipe Wr. 67 3.26 
21.72 2 3 | PWN-40 Pipe Wr. 67 4.68 
5.26 8 | PWN-48 Pipe Wr. 67 5.26 
2.11 3] PWN-64 Pipe Wr. 67 5.84 
2.42 4 | PWN-904 Set 67 ~—- 10.53 
2.95 6 | Q-275FR Tq. Wrench 28 37.37 
5.58 15 | Q-2150R Tq. Wrench 28 36.84 
3.89 10 | Q-2750R Tg. Wrench 28 37.37 
4.37 14 | Q-3150F Tg. Wrench 28 36.63 
2.95 4 Q-3150FR Tq. Wrench 28 41.58 
3.26 7 | QA-020-1-EN Blade 56P be 
3.58 8 | QA-020-2-EN Blade 56P Ee: 
4.21 11 | QA-020-3-EN Blade 56P . 
9.52 14 | QA-020-4-EN Blade 56P * 
10.68 1 1 | QA-020-5-EN Socket 56P “ 
11.71 a4 QA-020-6-EN Socket 56P : 
12.87 1 4 | QA-202-7-EN Socket 56P ‘ 
14.00 1 2 | QA-020-8-EN Socket 56P * 
14.89 1 4 | QA-020-9-EN Socket 56P + 
1.32 1 QA-020-10-EN Blade 56P " 
1.32 1 QA-020-11-EN Blade 56P * 
21.23 1 8 | QA-020-12-ENKey 56P « 
22.97 1 13 | QA-020-13-ENKey  56P ‘ 
12.14 8 | QA-020-14-ENKey  56P ¢ 
2.21 4} QA-020-15-ENKey  56P é 
4.12 2 | QA-020-Z Torqwrench 56P _Dise. 
2.36 2 | QAT-1-EN Adaptor 56P _ 
2.36 3 | QAZ-1-EN Driver 56P * 
2.68 4 | R-70B(R-71) 
2.68 4 | R-71 Ratchet 51C, 65A 9.58 
3.53 8 | R-90-220 Solder Iron 100 . 
3.53 9 | R-90 Solder Iron 100 8.53 
4.57 6 | R-90-1 Tip 100 95 
4.68 3 | R-115-16 Tip Holder 100 1.26 
3.18 2 | R-115-16-1 Tip 100 163 
3.18 2 | R-115-16-2 Tip 100 53 
3.52 4 
3.52 4 
4.42 8 
4.42 8 
5.11 6 
1.79 1 
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Tool Cat. Net Wt.| Tool Cat. Net Wt.| Tool Cat. Net Wt- 
No. Page Price Corr. Lb. Oz.| No. Page Price Corr. Lb. Oz.} No. Page Price Corr. Lb. Oz. 
R-115-16-3 Tip 100 53 RE-398 Reamer S7A 8.00 3 | RM-656 Reamer STA 7.63 6 
R-115-16-4 Tip 100 53 RE-399 Reamer 97A 8.00 3} RM-718 Reamer STA 8.05 8 
R-115A-9 Tip 100 1.26 2 | RE-400 Reamer S7A 8.79 4 | RM-781 Reamer 97A 8.05 11 
R-115A-10 Tip 100 1.26 2 | RE-401 Reamer 97A 8.79 4 | RM-843 Reamer 97A 8.84 12 
R-115A-11 Tip 100 1.26 2 | RE-1015A-RS Set S7A = 26.63 2 6 | RM-937 Reamer S7A 9.63 15 
R-115C Solder tron 100 8.10 10 | RE-1016A-RS Set 97A 21.26 1 15 | RM-1062 Reamer 97A 11.95 1238 
R-130 Solder Iron 100 6.20 5 | RE-2001 Reamer 97A 4.32 1 RM-1187 Reamer S7A = 13.84 1 12 
R-130-12 Tip 100 53 1 | RE-2002 Reamer S7A 4.42 1 | RM-1343 Reamer 97A— 17.68 2 6 
R-130-13 Tip 100 08 1 | RE-2003 Reamer 97A 4.42 1 | RM-1531 Reamer STA 21.58 3.9 
R-130-14 Tip 100 Ark 1 | RE-2004 Reamer 97A 4.58 2 | RM-1781 Reamer $7A —- 32.00 513 
R-130-15 Tip 100 53 1 | RE-2005 Reamer STA 4.58 2 | RM-2218 Reamer STA —- 52.00 10 3 
R-130-16 Tip 100 53 1 | RE-2007 Reamer STA 4.58 2 | RM-2750 Reamer STA —- 75.95 1G 
R-150 Solder Iron 100 = 12.84 1 8 | RE-2009 Reamer STA 4.58 3 | RMP-468 Pilot STA 3.32 3 
R-150-1 Tip 100 2.26 RE-2010 Reamer 97A 4.58 3 | RMP-531 Pilot 97A 3.32 3 
R-150-220 Solder Iron 100 * RE-2011 Reamer S7A 4.58 3 | RMP-593 Pilot 97A 3.47 4 
R-250 Solder tron 100 = 14.68 3 8 | RE-2013 Reamer STA 4.58 3 | RMP-656 Pilot S7A 3.74 7 
R-250-5 Bulb 100 16 — | RE-2015 Reamer STA 4.58 3} RMP-718 Pilot 97A 3.74 8 
R-250-20 Feraloy Tip 100 53 RE-2016 Reamer 97A 4.79 3 | RMP-781 Pilot S7A 3.95 8 
R-300 Solder Iron 100 = -16.21 2 8 | RE-2018 Reamer STA 4.79 3 | RMP-843 Pilot 97A 3.95 10 
R-300-1 Tip 100 3.89 RE-2019 Reamer 97A 4.19 3 | RMP-937 Pilot 97A 4.63 11 
R-300-220 Solder Iron 100 < RE-2021 Reamer STA 4.79 3 | RMP-1062 Pilot 97A 5.37 14 
R-714 Ratchet 54P 5.26 4 | RE-2027 Reamer S7A 4.19 4 | RMP-1187 Pilot S7A 6.11 (away 
R-716 Ratchet 54P 5.26 4 | RE-2030 Reamer 97A 4.95 6 | RMP-1343 Pilot S7A 7.42 15 
R-716B Ratchet 54P 5.37 4 | RE-2031 Reamer 97A 4.95 6 | RMP-1531 Pilot 97A 8.68 1 1 | 
R-720 Ratchet 54P 5.58 4 | RE-2032 Reamer STA 4.95 6 | RMP-1781 Pilot STA = 14.26 4 1 
R-720-SH Ratchet 65 7.89 8 | RE-2033 Reamer STA 4.95 7 | RMP-2218 Pilot STA —- 20.16 4 12 
R-810A Ratchet 65B 4.00 2 | RE-2037 Reamer 97A 5.37 7 | RMP-2750 Pilot STAs 27.37 8 4 
R-810S Ratchet 65 4.00 2 | REX-10 Set 50 7.89 8 | RP-16B Set 97A = 42.26 20 
R-1214A Ratchet 65B 4.32 5 | REX-25 Set 51P 21.84 4 4 | RP-17B Set STA = 92.16 1115 | 
R-1214S Ratchet 65 4.32 5 | REX-104 Extr. 51P, 50 19 1 RP-437 Reamer STA 9.79 4 
R-1305 Set 100 8.32 REX-105 Extr. 51P, 50 19 1 RP-500 Reamer STA 9.95 5 
R-1618 Ratchet 65 5.47 5 | REX-106 Extr. 51P, 50 19 1 RP-562 Reamer 97A = 10.21 6 
R-1618S Ratchet 65 5.47 7 | REX-107 Extr. 51P, 50 19 1 RP-625 Reamer S7A — 10.58 7 
R-2022 Ratchet 65 6.53 8 | REX-108 Extr. 51P, 50 19 1 RP-687 Reamer STA — 10.95 12 
R-2022S Ratchet 65 6.53 9 | REX-109 Extr. 51P, 50 19 1 | RP-730 Reamer STA 11.42 12 
R-2426 Ratchet 65 7.16 11 REX-110 Extr. 51P, 50 19 1 | RP-812 Reamer 97A 11.79 1 
R-2426S Ratchet 65 7.16 11 REX-111 Extr. 51P, 50 79 1 | RP-860 Reamer STA 12.16 1 
R-2830 Ratchet 65 7.79 13 | REX-112 Extr. 51P, 50 19 1 RP-915 Reamer 97A = 12.63 1 
RAS-4 Anti- Seize 96A 1.32 4 | REX-113 Extr. 51P, 50 84 1 RP-985 Reamer 97A =: 13.16 1 
RAS-16 Anti-Seize  96A 3.75 1 REX-114 Extr. 51P 84 1 RP-1062 Reamer STA = 13.63 1 
RAS-64 Anti-Seize  96A 14.21 4 REX-115 Extr. 51P 84 2 | RP-1125 Reamer 97A = 15.74 2 
RAS-128 Anti-Seize 96A 28.42 8 REX-116 Extr. 51P 84 2 | RP-1250 Reamer 97A 17.53 2 
RB-606S Set 65" 35.27 2 13 | REX-117 Extr. 51P 84 3 | RP-1375 Reamer STA . 19.63 3 
RB-606 A (RB-606B) REX-118 Extr. 51P 84 3 | RP-1500 Reamer 97A = 22.05 3 13 
‘RB-606A-K (RB-606B-K) REX-119 Extr. 51P 84 3 | RP-1625 Reamer 97A = 30.21 § 13 
RB-606B Set G50 oe27, REX-120 Extr. 51P 84 3 | RR-372 Reamer 97A 3.42 1 
RB-606B-K Set 65 36.95 REX-121 Extr. 51P 1.00 3 | RR-382 Reamer 97A 3.42 1 
RB-606S-K Set 65 36.95 3 1] REX-122 Extr. 51P 1.00 3 | RR-863A Reamer 97A 8.63 EP 
RBM-1011 Boxocket 53 4.91 3 | REX-123 Extr. 51P 1.00 4 | RR-922 Reamer STA 9.26 2 
RBM-1213 Boxocket 53 5.66 7 | REX-124 Extr. 51P 1.00 4 | RR-1130 Reamer 9TA = 12.47 ‘ie 
RBM-1416 Boxocket 53 6.46 9 | REX-125 Extr. 51P 1.00 4 | RR-7095 Reamer STA 7.89 Wi2 
RBM-1719 Boxocket 53 7.41 11 REX-126 Extr. 51P 1.00 5 | RR-7425 Reamer 97A 8.26 1525 
RC-40C Ring Comp. 98 2.95 10 | REX-127 Extr. 51P 1.00 5 | RR-7965A Reamer 97A 8.79 1 ios I 
RC-50C Ring Comp. 98 3.47 12 | REX-128 Extr. 51P 1.00 5 | RR-8135A Reamer 997A 8.79 1-12 
RC-150A Ring Comp. 98 7.42 1 RL-19 Set 97A 107.84 10 RR-8605 Reamer 97A 8.63 1 
RC-500 Cleaner 98 6.26 1 8 | RL-437 Reamer 97A 14.47 5 | RS-804A Set 69 9.90 1 
RC-500-1 Cutter 98 1.32 RL-500 Reamer STA = 14.95 7 | RS-1214 Wrench 69 2.21 

RC-500-11 Cutter 98 1.32 RL-562 Reamer Q7A 15.42 8 | RS-1416 Wrench 69 2.32 

RC-510 Cleaner 98 6.84 10 RL-625 Reamer 9TA —- 15.84 11 RS-1618 Wrench 69 2.53 

RC-510-1 Wheel 98 1.05 RL-656 Reamer 97A —- 16.32 11 RS-1820 Wrench 69 2.84 

RC-510-2 Wheel 98 1.42 RL-687 Reamer STA —- 16.79 14 | RT-56 Reamer 97A 2.37 

RC-510-3 Adaptor .98 95 RL-750 Reamer STA 17.26 1 2 | RT-57 Reamer S7A 3.68 

RC-510-6 Nut 98 37 RL-781 Reamer Q7A 17.74 1 2 | RT-57-1 Handle 97A .26 

RCL-30 Ring Comp. 98 2.95 7 | RL-812 Reamer STA = 18.16 1 7 | RV-301 Set 97A— 16.11 1 
RCO-32 Cutting Oil 97A 1.47 2 RL-875 Reamer 97A —- 18.63 1 11 | RV-302 Set STA = 16.11 1 
RDH-7247A Disk 104 6.53 1 RL-937 Reamer 97A = 19.11 2 RV-303 Set 97A = 16.74 1 
RDH-9247A Disk 104 9.05 2 RL-1000 Reamer STA =: 19.58 2 9 | RV-304 Set S7A =: 16.74 1S 
RE-2A Reamer 97A 7.16 1 RL-1031 Reamer 97A =. 20.05 2 9 | RV-305 Set Q97A 17.21 28 
RE-3A Reamer 97A 7.16 1 RL-1062 Reamer STA =. 20.84 3 RV-306 Set 97A =: 13.32 4 
RE-4A Reamer STA 6.37 1 RL-1125 Reamer STA 24.21 3:9 RY-1020 Cleaner 124 1.84 2 
RE-5A Reamer 97A 6.37 1 RL-1250 Reamer 97A =. 27.21 3.11 | RX-12 Wrench 66 2.84 3 
RE-6A Reamer STA 6.37 — | RL-1375 Reamer S7A —-:29.84 o RX-14 Wrench 66 2.95 3 
RE-7A Reamer 97A 6.37 — | RL-1500 Reamer 97A 32.37 = 3 

RE-8A Reamer STA 6.37 — | RM-1 Set 397A —- 69.00 5: 12 

RE-394 Set S7A ‘59.95 2 6 | RM-3 Set 97A 101.11 10 10 

RE-395 Reamer STA 8.00 1 RM-468 Reamer STA 7.42 2 

RE-396 Reamer STA 8.00 2 RM-531 Reamer STA 7.42 3 

RE-397 Reamer 97A 8.00 2 RM-593 Reamer 97A 7.63 4 
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Cat 
No. Page Price Corr. Lb. Oz 0. Page Price Corr. Lb. O2z.| No. Page Price Corr. Lb. Oz. 
RX-16 Wrench 66 2.95 4 | S-715 Ratchet 40 13.16 2 $-8688A Set 89: 17.89 
RX-18 Wrench 66 3.16 5 | $-810B Wrench 47P 1.31 1 S-8688A-1 Head 89, 105 7.95 
RX-20 Wrench 66 3.16 6 | $-1012B Wrench 47P 1.31 1 $-8688A-3 Adaptor 89, 105 3.47 
RX-22 Wrench 66 3.26 6 $-1214B Wrench 471P 1.35 2 $-8690 Tool 88, 124 9.37 6 
RX-24 Wrench 66 3.68 8 | S-1416B Wrench 41P 1.43 2 | S-8690PL Tool 124 9.37 7 
RX-26 Wrench 66 3.68 8 | S-1618B Wrench 47P 1.54 3 | $-8693 Wrench 85, 88 8.11 7 
RX-28 Wrench 66 3.68 9 | $-1820B Wrench 47P 1.68 3 | S-8694 Wrench 88, 89 5.26 5 
RX-30 Wrench 66 4.21 9 | §-1922B Wrench 47P 1.87 4 | §$-8695 Socket 86,92 10.53 1 6 
RX-32 Wrench 66 4.42 9 | $-2022B Wrench 47P 1.87 4 | §S-8696A Crowfoot 88 2.19 4 
RX-34 Wrench 66 4.84 11 | $-2024B Wrench 41P 2.11 5 | $-8697 Tool 88, 133 4.05 13 
RX-36 Wrench 66 5.37 11 $-2224B Wrench 41P 2.23 5 | $-8698 Screwdriver 97 1.58 
RX-38 Wrench 66 5.68 13 | $-2428B Wrench 47P 2.55 8 | S-9088B Lifter 6.42 
RX-40 Wrench 66 6.00 1 $-2526B Wrench 47P 2.14 8 $-9094A2X Hook 75 +53 2 
RX-42 Wrench 66 8.84 1 6 | S-2830B Wrench 47P 3.20 10 | $-9094B Pin Tool 75 4.95 14 
RX-44 Wrench 66 9.26 1 9 | §-2832B Wrench 47P 3.54 10 | §$-9153B Brake Wr. 91 2.11 4 
RX-48 Wrench 66 = 10.00 1 12 | §-3032B Wrench 47P 3.98 11 | $-9156 Wrench 133 2.95 3 
RX-52 Wrench 66 = 11.47 1 12 | $-3236B Wrench 47P 4.51 1 $-9365A Socket 85, 133 7.66 Lara 
RXH-606 Set 66 =—-29.48 $-3436B Wrench 47P 4.84 1 $-9458 Socket 85 1.58 1 
RXH-606-K Set 66 = 31.16 $-3440B Wrench 41P 5.63 1 8 | S$-9459B Socket Disc. 
RXH-607S Set 66 = 26.64 $-3842B Wrench 47P 8.32 2 4 | S-9465A Wrench 85 6.95 10 
RXH-607S-K Set 66 = 28.69 S-4044B Wrench 41P 8.53 2 4 | S-9467B Wrench 85, 93 4.63 8 
RXH-810S Wrench 66 2.84 1 | $-4448B Wrench 47P 9.16 2 8 | $-9470A(S-9470B) 
RXH-1012S Wrench 66 2.95 4 | S-4567A Set 109 = §5.32 19 12 | §$-9470B Wrench 97C 4.84 8 
RXH-1214 Wrench 66 3.16 3 | S-4567A-B Set 109 73.11 37 S-9476A Wrench 85, 93 4.11 8 
RXH-1214S Wrench 66 3.16 4 | S-4567B Set 109 43.47 16 14 | §-9478B Tool 85,130 Disc. 4 
RXH-1416S Wrench 66 3.58 3 | S-4567B-B Set 109. 61.27 $-9479 Socket 85, 133 8.11 14 
RXH-1517 Wrench 66 3.89 4 | S-4567C Set 109 71.27 $-9481A Br. Tool 85, 90 2.14 3 
RXH-1618 Wrench 66 4.00 4 | S-4567C-B Set 109 = 89.06 $-9513C Wrench 89 5.58 9 
RXH-1618S Wrench 66 4.00 4 | S-4567D Set 109 = §9.43 $-9523 Br. Tool 91 1.68 § 
RXH-2022 Wrench 66 4.14 6 | S-4567D-B Set 108.5 Fi.22 $-9527 Torg. Adap. 6.63 
RXH-2022S Wrench 66 4.74 4 | S$-4652B Wrench 47P 10.21 2 14 | $-9529A Holder 5.24 
RXH-2024 Wrench 66 4.95 7 | $-5901 Wrench 91 1.85 6 | S-9538A Tool 87, 130 1.89 2 
RXH-2426S Wrench 66 5.37 7 | $-5902 Wrench 94 6.76 10 | $-9540A Socket 87 2.00 z 
RXH-2432 Wrench 66 5.68 8 | S-5903 Wrench 94 6.32 7 | $-9545 Adaptor 86, 133 5.68 1 
RXH-2836 Wrench 66 6.95 11 $-5904 Wrench 94 6.32 6 | $-9546 Wrench Disc. 
RXM-911S Wrench 3.16 2 $-6201 Wrench 86 3.95 9 | $-9548 Wrench 86 3.56 6 
RXM-1314S Wrench 4.00 4 $-6202 Socket 86, 133 6.53 1 $-9549 Socket 86 1.35 2 
RXS-10 Wrench 66 3.16 2 | S-6203 Wrench _— 86, 133 3.68 12 | $-9550 Socket 86 1.35 2 
RXS-12 Wrench 66 3.16 2 | $-6205 Socket 86 8.32 10 | $-9551 Socket 86, 88 2.11 2 
RXS-14 Wrench 66 3.37 2 | S$-6206 Wrench 87, 133 2.44 2 | $-9552A Wrench 86 6.21 7 
RXS-16 Wrench 66 3.58 4 $-6302 Socket 85, 133 9.47 178 $-9603 Tool 86, 124 3.16 5 
RXS-18 Wrench 66 4.00 5 | S-6401A Puller 89,105 15.95 1 12 | $-9604 Chev. Tool 86 2.19 14 
RXS-20 Wrench 66 4.14 6 | $-6402-1 Adaptor 89, 105 4.95 $-9605A Socket 87 1.58 1 
RXS-22 Wrench 66 5.16 8 | S-6402-2A Adaptor 89, 105 5.16 S-$606 Wrench 87 6.74 9 
RXS-24 Wrench 66 5.79 9 | $-6402A Set 89 =: 16.84 4 10 | §$-9607 Hinge Tool  86A 6.53 10 
RXS-605 Set 66 =: 18.85 1 8 | S-6404A Br. Tool 88, 90 1.56 3 | §$-9704A-2 Insert 88, 94 16 
RXS-605-K Set 66 = 19.85 1 12 | $-6405 Wrench 88, 93 5.56 10 | $-9704A-FU Socket 88, 94 5.47 6 
$-4 Speeder 4 7.63 1 12 | $-8164A Boxocket 89, 95 5.56 10 | $-9704D Socket 88, 94 3.05 4 
$-8 Univ. Joint 41 5.26 5 | $-8173 Boxocket 87, 93 2.16 8 | $-9705(S-9705A) 
$-12L Slide Bar 4 5.68 1 4 | $-8175 Wrench 133 3.05 5 | $-9705A Socket 88A, 94D 3.05 4 
S-14M Socket 54 2.63 5 | S-8176 Wrench 87, 93 5.58 14 | $-9706-FU Socket 94 5.47 4 
S-17M Socket 54 2.63 5 | $-8177A Wrench 87,93 Disc. _ 9 | §-9707 Wrench 93A 4.40 8 
S-19M Socket 54 2.67 6 | S-8178A Wrench 86 8.63 1 5 | $-9832B Wrench 87, 93 4.91 10 
$-20.6M Socket 54 2.82 6 | S-8179 Socket 86, 133 6.32 1 $-9835 Socket 86, 133 8.11 14 
$-22M Socket 54 2.95 7 | S$-8183 Socket 87 4.53 4 | $-9836A Socket 86, 133 8.95 18 
S-27M Socket 54 3.58 11 | S$-8184 Wrench 86, 91 4.74 4 | $-9837 Adaptor 86,133 16.21 2 
$-60 Eye Shield, Ea. 101 25.26 3 $-8185 Wrench 87 3.11 4 | $-9838 Wrench 86, 93 5.37 9 
$-60-1 Bulb 101 1.11 1 $-8186 Socket 85, 86 3.16 4 | $-9839 Wrench 85,133 15.79 cel 
$-69 Eye Shields, Pr. 101 15.00 1 8 | S$-8187 Socket 87, 90 3.60 7 | SA-10A Hex Wr. 41 2.84 4 
$-71 Ratchet 40 8.11 1 6 | §$-8272 Wrench 133 3.21 4 | SA-12A Hex Dr. 41 2.84 3 
$-121 Socket 42 2.55 6 | $-8353B Br. Tool 91 2.37 5 | SA-12A-2 Bit 41 58 1 
S-141 Socket 42 2.55 6 | S-8366 Wrench 133 5.43 12 | SA-14A Hex Dr. 41 3.16 4 
$-161 Socket 42 2.55 5 | $-8564B Wrench 88, 93 4.00 8 | SA-14A-2 Bit 41 68 
$-181 Socket 42 2.55 5 | $-8652A Wrench 91 3.05 3 | SA-16A Hex Dr. 41 3.16 
$-201 Socket 42 2.55 5 | $-8661A Wrench 133 3.05 4 | SA-16A-2 Bit 4 14 2 
$-221 Socket 42 2.55 5 | $-8662A Wrench 133 2.95 4 | SA-18A Hex Dr. 41 3.37 5 
$-241 Socket 42 2.63 6 | $-8663B Wrench 89 5.74 SA-18A-2 Bit 31P, 47 19 3 
$-261 Socket 42 2.84 7 | S-8672D Puller 89,105 16.32 1 12 | SA-20A Hex Dr. 41 3.58 11 
$-281 Socket 42 2.95 8 | $-8673-2 Driver 89, 105 5.89 SBM-12-1A Adp. 53P 1.89 3 
$-301 Socket 42 3.16 9 | $-8673B Set 89 21.05 6 SBM-16 Drill 53P 7.16 8 
$-321 Socket 42 3.37 10 | §$-8673B-1 Head 89, 105 6.16 SBM-16-2 Bit 53P 4.95 
$-341 Socket 42 3.68 12 | $-8673B-3 Adaptor 89, 105 7.68 SBM-20 Drill 53P 8.00 10 
$-361 Socket 42 4.11 3 | $-8677 Socket 89 4.21 2 
S$-381 Socket 42 4.32 14 | S-8679B Tool 85, 88, 133 4.74 12 
$-401 Socket 42 4.53 1 $-8680B Valve Tool Disc. 
$-421 Socket 42 4.14 1 S-8684A Wrench 88, 89 5.16 9 
$-710 Ratchet 4011.79 1 8 | S-8686A Wrench 88, 133 4.84 7 
S-711A Ratchet 40 15.79 2 4 | S-8687A Puller 89,105 22.63 7 ae 
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Tool Cat. Net Wt.| Tool Cat. Net Wt.| Tool Cat. Net Wt. 
No. Page Price Corr. Lb. O2z.] No. Page Price Lb. Oz.| No. Page Price Corr. Lb. O27 
SBM-20-2 Bit 53P 6.11 SE-565F Wheel 125 3.26 3 | SIM-281 Socket 27P, 57 3.45 15 
SBM-24 Drill 53P 11.79 12 SE-565R Wheel 125 3.26 3 SIM-282 Socket 28P, 57 4.32 jyene'4 
SBM-24-2 Bit 53P 7.19 SE-605F Wheel 125 3.26 4 | SIM-283 Socket 35P 6.53 2 
SBM-28 Drill 53P —s- 13.16 1 SE-605R Wheel 125 3.26 4 SIM-300 Socket 18P, 57 2.14 1 
SBM-28-2 Bit S3P.- 10:11 SE-645F Wheel 125 3.26 4 SIM-301 Socket 27P 3.47 1 
SBMX-12 Extension 53P 5.37 1295 SE-645R Wheel 125 3.26 4 SIM-302 Socket 28P, 57 4.32 1 
SBW-1806 Auger 53P 8.11 8 | SE-685F Wheel 125 3.68 5 | SIM-320 Socket 18P, 57 2.95 1 
SBW-1817A Auger 53P 8.42 10 SE-685R Wheel 125 3.68 5 SIM-321 Socket 27P 3.68 1 
SBW-2217A Auger 53P 9.37 13 | SE-725F Wheel 125 4.16 5 | SIM-322 Socket 28P, 57 4.32 Tu 
SBW-2222A Auger 53P =: 16.63 1 SE-725R Wheel 125 4.16 5 SIM-323 Socket 35P 6.53 2 
SBW-2617A Auger 53P 9.68 1 7 | SE-765F Wheel 125 4.16 5 | SIM-341 Socket 21P Cie. 1 
SBW-2622A Auger 53P 16.84 1 10 | SE-765R Wheel 125 4.16 5 | SIM-342 Socket 28P,57 4.32 1 
SBW-3017A Auger 53P =: 12.63 SE-805F Wheel 125 4.16 6 | SIM-343 Socket 35P 6.53 1 
SBW-3417A Auger moe 45.78 1 10 SE-805R Wheel 125 4.16 6 SIM-361 Socket 27P 4.69 1 
SBW-3422A Auger 53P 25.26 2 4 | SE-965R Wheel 125 5.11 8 | SIM-362 Socket 28P, 57 4.32 1 
S$C-1A Chuck 102 7.84 § | SES-151 Socket 42P 1.95 SIM-363 Socket 35P «6.53 1 
$C-2A Chuck 102 10.05 12 | SF-9M Socket 541.49 2 | SIM-382 Socket 28P-1,57A 5.26 1 
$C-3B Chuck 102 10.32 12 | SF-10M Socket 54 1.49 2 | SIM-383 Socket 35P 6.84 1 
$C-3D Chuck 102 =: 10.32 12 | SF-11M Socket 54 1.49 2 | SIM-401 Socket 27P 4.95 1 
$C-4A Chuck 102 8.84 5 | SF-12M Socket - 54 1.49 2 | SIM-402 Socket  28P, 57 5.47 1 
$C-4B Chuck 102 8.84 5 | SF-13M Socket 54 1.49 2 | SIM-403 Socket 35P 6.84 2 
$C-5B Chuck 102 = 10.63 1 6 | SF-14M Socket 54 1.58 3 | SIM-422 Socket 28P, 57 6.21 1 
$C-5D Chuck 102 10.63 1 6 | SF-15M Socket 54 1.68 3 | SIM-423 Socket 35 7.05 2 
$C-6D Chuck 102: 12.84 6 SF-16M Socket 54 1.79 3 SIM-442 Socket 28P, 57 6.63 1 14 
SC-6F Chuck 102 12.84 1 6 | SF-17M Socket 54 1.92 4 | SIM-443 Socket 35P 7.37 2 
SC-8F Chuck 102° > 116.37 16 SF-18M Socket 54 1.96 4 SIM-445 Socket 41P —s:22.53 4 8 
SC-9F Chuck 102 = 19.26 1 8 | SF-19M Socket 54 2.06 4 | SIM-462 Socket 28P, 57 6.95 2 
SCD-30 Set 78 4.80 6 SF-081 Socket 36 1.49 1 SIM-463 Socket 35P 1.37 2 4 
SCK-1 Key 102 89 1 | SF-101 Socket 36 1.49 1 | SIM-465 Socket 41P i 4 10 
SCK-2 Key 102 1:11 1 | SF-121 Socket 36 «1.49 1 | SIM-482 Socket 28P,57 7.37 2 8 
SCK-4 Key 102 1.00 1 | SF-141 Socket 36 1.49 1 | SIM-483 Socket 35P 8.00 2 12 
SCK-5 Key 102 1.11 2 SF-161 Socket 36 1.49 1 SIM-485 Socket 41P— 224.21 4 12 
SCK-6 Key 102 1.26 3 | SF-181 Socket 36 1.58 2 | SIM-503 Socket 35P 8.95 fan) 
SCK-9 Key 102 1.63 4 | SF-191 Socket 36 (1.68 2 | SIM-505 Socket 41P 24.21 4 12 
SD-11A Screwdriver 78 79 1 | SF-201 Socket 36 «1.68 2 | SIM-523 Socket 35P 9.16 3 
SDA-3 Driver 93 53 — | SF-221 Socket 36 «1.92 4 | SIM-525 Socket 41P 24.21 6 12 
SDA-4 Driver 87, 93 -68 1 SF-241 Socket 36 2.06 4 SIM-543 Socket 35P 9.68 3 
SDE-42-EN Screwdr 56P a SF-261 Socket 36 2.25 5 SIM-545 Socket 41P 24.21 4 
SDEP-30-EN Screwdr. 56P i SF-281 Socket 36 2.63 6 SIM-563 Socket 35P = 10.53 3 
SDH-160 Socket 8P 2.11 2 SF-301 Socket 36 2.93 7 SIM-565 Socket 41P 24.21 4 
SDH-180 Socket 8P 2.11 2 | SF-321 Socket 36 3.14 8 | SIM-583 Socket 35P 11.05 3 
SDH-200 Socket 8P 2.32 2 | SF-710 Ratchet 40 7.68 SIM-585 Socket 41P 24,21 4 
SDH-220 Socket 8P 2.42 2 | SFIM-120 Socket 12P 1.26 SIM-603 Socket 35P =: 11.58 3 10 
SDH-240 Socket 8P 2.42 3 SFIM-140 Socket 12P 1.26 2 SIM-605 Socket 41P 24.21 73 
SDH-250 Socket 8P 2.53 3 SFIM-160 Socket 12P 1.26 2 SIM-623 Socket 35P —s- 13.05 4 
SDH-260 Socket 8P 3.47 4 | SFIM-180 Socket 12P 1.26 2 | SIM-643 Socket 35P —- 13.68 4 8 
SDHB-160 Socket 8P 1.89 2 | SFS-081 Socket 36 1.49 1 | SIM-645 Socket 41P 26.32 5 
SDHB-180 Socket 8P 1.89 2 | SFS-101 Socket 36 1.49 1 | SIM-663 Socket 35P 14.21 4 12 
SDHB-200 Socket 8P 2.11 2 | SFS-121 Socket 36 1.49 1 | SIM-665 Socket 41P 26.32 5 
SDHB-220 Socket 8P 2.21 3 | SFS-141 Socket 36 1.49 1 | SIM-683 Socket 35P 15.26 4 
SDHB-240 Socket 8P 2.21 3 | SFS-161 Socket 36 1.49 1 | SIM-685 Socket 41P 27.37 5 
SDHB-250 Socket 8P 2.32 3 | SFS-181 Socket 36 1.58 2 | SIM-703 Socket 35P 15.79 5 
SDM-40 Set 78 4.47 5 | SFS-191 Socket 36 1.68 2 | SIM-705 Socket 4iP =—-:28.42 6 
SDM-80 Set 78 4.47 6 | SFS-201 Socket 36 1.68 2 | SIM-723 Socket 35P = 16.84 5 
SDM-211 Bit 78 .26 1 | SFS-221 Socket 36 1.92 4 | SIM-725 Socket 41P = 29.47 6 
SDM-212 Bit 78 21 1 | SFS-241 Socket 36 2.06 4 | SIM-728 Socket 36P > 2 
SDM-213 Bit 78 A 1 SFS-261 Socket 36 2.25 5 SIM-732 Socket 36P 7.68 2 
SDM-221 Bit 78 26 1 | SFS-281 Socket 36 2.63 6 | SIM-736 Socket 36P 8.84 2 
SDM-222 Bit 78 21 1 | SFS-301 Socket 36 2.93 7 | SIM-740 Socket 36P Disc. 2 
SDM-231 Bit 78 .26 1 SFS-321 Socket 36 3.14 8 SIM-743 Socket 35P —s-: 18.95 5 
SDP-11 Sc. Driver 78 2 1 | SIM-120 Socket 18P, 57 1.87 4 | SIM-745 Socket 41P 30.53 6 
SDP-12 Sc. Driver 78 92 1 SIM-140 Socket 18P, 57 1.87 4 SIM-746 Socket 36P =: 10.74 2 
SDW-7 Set 79 3.14 1 7 | .SIM-160 Socket  18P, 57 1.87 5 | SIM-748 Socket 36P 11.26 2 
SDWP-50 Set 78 6.25 1 SIM-180 Socket 18P, 57 1.98 6 | SIM-752 Socket 36P 12.21 3 
SDWP-123 Sc. Driver 78 1.16 2 | SIM-181 Socket 27P 3.09 14 | SIM-754 Socket 36P =: 15.37 3 
SDWP-133 Sc. Driver 78 1.16 2 | SIM-200 Socket 18P, 57 1.98 7 | SIM-756 Socket 36P 16.11 3 
SDWP-241 Sc. Driver 78 97 2 | SIM-201 Socket 27P 3.09 14 | SIM-758 Socket 36P 17.79 4 
SDWP-244 Sc. Driver 78 1.39 4 | SIM-202 Socket 28P, 57 4.11 1 2 | SIM-763 Socket oon weed 5 
SDWP-355 Sc. Driver 78 1.58 5 | SIM-220 Socket 18P, 57 1.98 8 | SIM-764 Socket 36P 25.26 5 
SDX-80 Set 76 = 16.27 1 12 | SIM-221 Socket 27P 3.24 14 | SIM-765 Socket 41P 31.58 6 
SE-405F Wheel 125 3.00 2 | SIM-222 Socket 28P, 57 4.11 1 3 | SIM-768 Socket 36P . 6 
SE-405R Wheel 125 3.00 2 | SIM-240 Socket 18P, 57 2.11 8 | SIM-770 Socket 36P : 5 
SE-445F Wheel 125 3.00 2 | SIM-241 Socket 27P 3.35 14 

SE-445R Wheel 125 3.00 2 | SIM-242 Socket  28P, 57 4.11 1 

SE-485F Wheel 125 3.00 2 | SIM-260 Socket  18P, 57 2.21 11 

SE-485R Wheel 125 3.00 2 | SIM-261 Socket 27P 3.39 14 

SE-525F Wheel 125 3.26 2 | SIM-262 Socket 28P, 57 4.32 1 

SE-525R Wheel 125 3.26 2 | SIM-280 Socket 18P 2.53 13 
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Too Cat. : Net Wt.| Tool Cat. Net Wt.} Tool Cat. Net Wt. 
No. Page Price Corr. Lb. Oz | No. Page Price Corr. Lb. Oz.| No. Page Price Corr. Lb. Oz. 
SIM-785 Socket 41P 32.63 8 SPF-200 Socket 12P, 56 1.23 2 | SSDE-68 Screwdriver 78 1.89 2 
SIM-805 Socket 41P =: 33.16 8 SPR-416 Socket 53P 2.84 8 | SSDE-100 Set 78 ~—-16.31 
SIM-823 Socket 35P- 21.37 6 11 | SPR-418 Socket 53P 2.84 10 | SSDE-450 Set 78 7.38 
SIM-825 Socket 41P =. 33.68 9 2 | SPR-420 Socket 53P 2.84 9 | SSDE-610 Screwdriver 78 2.00 2 
SIM-845 Socket 41P =: 37.89 8 4 | SPR-424 Socket 53P 4.17 1 SSDE-650 Set 78 8.93 
SIM-865 Socket 41P 42.11 11 2 | SPR-426 Socket 53P 4.17 15 | SSDEP-30 Screwdr. 77 1.79 1 
SIM-883 Socket 35P 29.47 7 3 | SPR-428 Socket 53P 4.53 1 4 | SSDP-21 Screwdriver 77 1.68 1 
SIM-885 Socket 41P 44.21 SPR-432 Socket 53P 4.84 1 4 | SSDP-22 Screwdriver 77 1.68 2 
SIM-905 Socket 41P = 46.32 SPR-434 Socket 53P 5.26 1 3 | SSDP-31 Screwdriver 77 1.68 3 
SIM-925 Socket 41P 47.37 SPR-436 Socket 53P 5.37 1 4 | SSDP-42 Screwdriver 77 2.32 2 
SIM-945 Socket 41P = 48.42 SPR-440 Socket 53P 6.11 2 SSDP-50 Set 15. (W257 13 
SIM-965 Socket 41P = 50.53 SPRL-426 Socket 53P 5.79 SSDP-63 Screwdriver 77 3.05 5 
SIM-985 Socket 41P 1.58 SPRL-432 Socket 53P 5.89 1 8 | SSDP-64 Screwdriver 77 3.83 7 
SIM-1005 Socket 41P 2.63 SPRL-434 Socket 53P 6.11 SSDP-102 Screwdriver 77 3.16 4 
SIM-1025 Socket 41P 54.74 15 5 | SPRL-436 Socket 53P 6.63 1 13 | SSDP-242 Screwdriver 78 1.79 2 
SIM-1045 Socket 41P 61.05 SPS-1 Socket 53P 31.58 SSDP-243 Screwdriver 78 1.87 2 
SIM-1065 Socket 41P 66.32 SR-4 Extractor 50 95 SSDP-319 Screwdriver 77 1.79 3 
SIM-1085 Socket 41P — 67.37 SR-10 Extractor 50 1.01 SSDR-1 Screwdriver 77 1.68 2 
SIM-1105 Socket 41P = 68.42 SR-14 Extractor 50 1.35 SSDR-3 Screwdriver 77 1.68 1 
SIM-1125 Socket 4iP—s 71.58 14 9 | SR-20 Extractor 50 1.62 SSDR-4 Screwdriver 77 1.94 3 
SIM-1145 Socket 41P 75.79 SR-40K Set 50 5.51 10 | SSDR-6 Screwdriver 77 2.32 5 
SIM-1165 Socket 41P 82.11 S$S-3 Sc. Starter 79 1.64 4 | SSDR-8 Screwdriver 77 3.55 8 
SIM-1185 Socket 41P = 90.53 SS-5 Sc. Starter 79 1.83 7 | SSDR-50 Set We Wal 3 
SIM-1205 Socket 41P = 91.58 $S-9 Sc. Starter 79 2.00 11 | SSDS-50 Set 76 = 10.59 tis56 
SIM-1225 Socket 41P 493.68 17 7 | SS-15 Sc. Starter 79 2.74 2 | SSN-3(GA-11N) 
SIM-1245 Socket 41P = 98.95 SS-33 (GA-229) SSN-5 (GA-12N) 
SIM-1265 Socket 41P = 105.26 SS-40 Set 79 8.21 SSN-9 (GA-13N) 
SIM-1285 Socket 41P 109.47 SS-55 (GA-230) SSN-30 Set 79 6.37 
SIM-1305 Socket 41P 117.89 $S-99 (GA-231) SSN-33 (GA-232) 
SIM-1325 Socket 41P 122.11 SS-312 Sign 135, 139 25.00 SSN-55 (GA-233) 
SIM-1345. Socket 41P = 132.63 SS-313 Bracket 136, 139 3.00 SSN-99 (GA-234) 
SIM-1365 Socket 41P = 136.84 $S-314 Sign 136, 139 4.00 SSTP-5 Spark Tester 93, 95 2.21 1 
SIM-1445 Socket 41P = 143.16 $S-315 Sign 136, 139 4.00 ST-012A Sc. Driver 79 58 1 
SIM-1485 Socket 41P = 147.37 S$S-316 Sign 136, 139 4.00 ST-034A Sc. Driver 79 89 2 
SIM-1525 Socket 41P 153.68 $S-327 Sign 4.00 4 ST-832 Wrench 10.11 25.26 
SIMB-280A Flex. 87, 133 5.16 10 } SSD-1 Screwdriver 76 1.58 2 | ST-845 Wrench 99B 9.11 2255 
SIMBF-12 Flex. 13P, 56 3.68 3 | SSD-2 Screwdriver 76 1.58 2 | ST-846 Wrench 10.21 iG 
SIMBF-14 Flex. 13P, 56 3.68 3 | SSD-4 Screwdriver 716 1.89 3 | STM-04 Socket 33 1.47 1 
SIMBF-16 Flex. 13P, 56 3.68 4 | SSD-6 Screwdriver 76 2.38 5 | STM-05 Socket 33 1.47 1 
SIMBF-18 Flex. 13P, 56 3.68 4 | SSD-8 Screwdriver 76 3.16 8 | STM-6 Socket 33 1.47 2 
SIMBF-20 Flex. 13P, 56 3.68 4 | SSD-12A Screwdriver 76 4.63 13 | STM-7 Socket 33 1.47 2 
SIMM-223 Socket 37P, 55 6.53 3 SSD-18 Screwdriver 77 5.68 1 6 | STM-8 Socket 33 1.47 2 
SIMM-242 Socket 30P, 55 4.21 SSD-42 Screwdriver 76 1.35 2 | STM-9 Socket 33 1.47 2 
SIMM-243 Socket 37P, 55 6.56 3 SSD-44 Screwdriver 76 1.58 3 | STM-10 Socket 33 1.47 2 
SIMM-272 Socket 30P, 55 —_ Disc. SSD-46 Screwdriver 76 2.32 5 | STM-11 Socket 33 1.47 2 
SIMM-273 Socket 37P, 55 6.53 3 SSD-48 Screwdriver 76 3.26 7 | STM-12 Socket 33 1.47 3 
SIMM-302 Socket 30P, 55 5.26 SSD-143 Screwdriver 78 1.47 2 | STM-14 Socket 33 1.47 a 
SIMM-303 Socket 37P, 55 6.84 2 12 | SSD-145 Screwdriver 78 2.32 2 STM-16 Socket 33 1.47 3 
SIMM-322 Socket 30P, 55 5.47 SSD-146 Screwdriver 78 1.58 2 | STM-18 Socket 33 1.47 3 
SIMM-323 Socket 37P, 55 7.37 2 12 | SSD-153 Screwdriver 78 2.36 5 | STMD-6 Socket 33 1.47 1 
SIMM-362 Socket 30P, 55 6.84 SSD-204 Screwdriver 78 siz 7 | STMD-7 Socket 33 1.47 1 
SL-710 Ratchet 40 = 12.00 1 8 | SSD-214 Screwdriver 78 1.16 _ 17 | STMD-8 Socket 33 1.47 1 
SL-715 Ratchet 40 = 13.58 2 SSD-234 Screwdriver 77 1.35 1 | STMD-9 Socket 33 1.47 1 
SN-4A Spinner 41 = 10.63 2 4 | SSD-412 Screwdriver 76 4.61 11 STMD-10 Socket 33 1.47 2 
SN-15A Spinner 4 9.05 1 12 | S$SD-422A Screwdriver 77 3.66 10 | STMD-11 Socket 33 1.47 2 
SN-18A Spinner 4 9.79 2 SSD-1410 Screwdriver 78 1.75 2 STMD-12 Socket 33 1.47 2 
SN-24B Spinner 4110.84 2 9 | SSDA-50 Set 76 = 13.12 1 12 | STMD-14 Socket 33 1.47 2 
SOE-130 Spud Wr. 49P 6.74 1 2] SSDC-4 Screwdriver 77 1.68 2 | STMD-16 Socket 33 1.47 3 
SOE-132 Spud Wr. 49P 6.95 1 10 | SSDC-5 Screwdriver 77 1.79 2 | STMD-18 Socket 33 1.47 3 
SOE-134 Spud Wr. 49P 7.05 1 10 | SSDC-6 Screwdriver 77 1.79 1 | STP-6 Tester 95 1.84 2 
SOE-136 Spud Wr. 49P 7.16 1 10 | SSDC-8 Screwdriver 77 2.32 3 | STSM-10 Screwdriver 94B 3.47 5 
SOE-140 Spud Wr. 49P 1.37 2 SSDC-10 Screwdriver 77 2.47 4 | SU-18 Flexocket 42 5.05 4 
SOE-146 Spud Wr. 49P = 11.58 3 6 | SSDC-12 Screwdriver 77 2.93 7 | SU-20 Flexocket 42 5.05 5 
SP-120 Socket —18P, 57 1.87 4 | SSDC-60 Set 77 ‘12.98 1 3 | SU-22 Flexocket 42 5.68 6 
SP-140 Socket —‘18P, 57 1.87 4 | SSDD-42 Screwdriver 79 3.16 4 | SU-24 Flexocket 42 6.11 8 
SP-160 Socket —=‘18P, 57 1.87 5 | SSDD-42-1 Blade 79 1.68 — | SU-26 Flexocket 42 6.53 8 
SP-180 Socket 18P, 57 1.98 6 | SSDD-44 Set 79 9.04 SU-28 Flexocket 42 6.74 9 
SP-200 Socket 18P, 57 1.98 7 | SSDD-44-1 Blade 79 1.68 SU-30 Flexocket 42 6.95 8 
SP-220 Socket 18P, 57 1.98 8 | SSDD-44-2 Blade 79 1.68 SUD-18 Flexocket 42 5.05 6 
SP-240 Socket = 18P, 57 2.11 8 | SSDD-44-3 Blade 79 1.68 SU D-20 Flexocket 42 5.05 6 
SP-260 Socket 18P, 57 2.21 11 SSDE-42 Screwdriver 78 1.26 SUD-22 Flexocket 42 5.68 7 
SP-280 Socket =‘ 18P, 57 2.53 13 | SSDE-43 Screwdriver 78 1.39 SUD-24 Flexocket 42 6.11 7 
S$P-300-1/2 Soc. 18P, 57 2.14 15 | SSDE-44 Screwdriver 78 1.47 1 
SP-320-1/2 Soc. 18P, 57 2.95 1 SSDE-46 Screwdriver 78 1.58 1 
SPF-120 Socket 12P, 56 1.13 1 | SSDE-48 Screwdriver 78 1.68 2 
SPF-140 Socket 12P, 56 1.13 1 | SSDE-63 Screwdriver 78 1.68 1 
SPF-160 Socket 12P, 56 1.13 1 SSDE-64 Screwdriver 78 1.68 2 
SPF-180 Socket 12P, 56 1.13 2 | SSDE-66 Screwdriver 78 1.68 2 
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Tool Cat. Net Wt.| Tool Cat. Net Wt.| Tool Cat. Net Wt. 
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SUD-26 Flexocket 42 6.53 8 T-101 Tap 60 84 1 TDC-1424 Chaser 61 1.95 2 
SU D-28 Flexocket 42 6.74 8 T-102 Tap 60 .95 1 TDC-1620 Chaser 61 1.95 2 
SW-10M Socket 54 1.44 2 T-103 Tap 60 1.16 1 TDH-7 Socket 8P 1.58 1 
SW-11M Socket 54 1.44 2 T-104 Tap 60 1.32 1 TDH-8 Socket 8P 1.58 1 
SW-12M Socket 54 1.44 2 T-105 Tap 60 68 1 TDH-9 Socket 8P 1.58 1 
SW-13M Socket 54 1.44 2 | T-106 Tap 60 84 1 TDH-10 Socket 8P 1.58 1 
SW-14M Socket 54 1.44 2 | T-107 Tap 60 95 1 TDHB-8 Socket 8P 1.58 1 
SW-15M Socket 54 1.44 2 T-108 Tap 60 1.16 1 TDHB-10 Socket 8P 1.58 1 
SW-16M Socket 54 1.44 2 T-109 Tap 60 1.32 1 TDHU-81 Flexocket 8P 5.26 1 
SW-17M Socket 54 1.56 2 T-110 Tap 60 1.00 1 TDHU-101 Flex. 8P 5.26 1 
SW-18M Socket 54 1.56 2 T-111 Tap 60 58 1 TDHU-121 Flex. 8P 5.26 1 
SW-19M Socket 54 1.56 2 T-112 Tap 60 58 1 TDM-11-1 Box 61 9.95 

SW-20M Socket 54 1.62 3 | 1-113 Tap 60 63 1 TDM-13 Set 61. Wa7 Dite 
SW-21M Socket 54 1.68 3 T-114 Tap 60 63 1 TDM-100 Gauge 54 2.37 

SW-22M Socket 54 1.81 4 T-115 Tap 60 63 1 TDM-101 Set 54A 2.84 4 
SW-23M Socket 54 1.87 4 | T-116 Tap 60 63 1 TDM-109B Set 54 42.26 4 12 
SW-24M Socket 54 1.94 4 T-120 Tap 60 1.79 Z TDM-109B-1 Box 54 8.32 

SW-25M Socket 54 2.04 5 | T-121 Tap 60 2.21 3 | TES-4(TES-8) 

SW-26M Socket 54 2.29 5 | T-122 Tap 60 3.00 4 | TES-5 Socket 42P 1.79 1 
SW-27M Socket 54 2.32 6 | T-123 Tap 60 3.79 6 | TES-8 Socket 1.79 1 
SW-28M Socket 54 2.42 7 | 1-124 Tap 60 4.42 9 | TF-5 Set 67 =: 12.47 2 10 
SW-29M Socket 54 2.53 8 T-125 Tap 60 1.79 2 TF-7A Tube Flarer 67 5.79 259 
SW-30M Socket 54 2.95 9 | T-126 Tap 60 2.21 3 | TF-528B Tube Flarer 67A 20.11 4 9 
SW-31M Socket 54 3.05 11 T-127 Tap 60 3.00 4 | TF-528B-1 Box 67A _ Disc 

SW-32M Socket 54 3.26 10 T-128 Tap 60 3.79 6 TF-1124 Restorer 61 5.58 5 
SW-121 Socket 42 1.44 2 | T-129 Tap §0 4.42 9 | TF-1127 Restorer 61 5.58 5 
SW-141 Socket 42 1.44 2 T-130 Tap 60 1.26 2 TK-30 Tool 93 2.63 4 
SW-161 Socket 42 1.44 2 T-407M Tap 54 84 1 TK-31 Tool 93 .32 1 
SW-181 Socket 42 1.44 2 T-508M Tap 54 84 1 TK-32A Tool 93 .89 1 
SW-201 Socket 42 1.44 2 T-610M Tap 54 95 1 TK-33 Screwdriver 93 .63 1 
SW-221 Socket 42 1.44 2 T-710M Tap 54 1.05 1 TK-34 Tool 93 47 1 
SW-241 Socket 42 1.56 3 T-812M Tap 54 1.21 1 TK-50A Kit 93 5.19 8 
SW-261 Socket 42 1.56 3 T-912M Tap 54 1.32 1 TM-04 Socket 33 395 — 
SW-281 Socket 42 1.75 4 | T-1015M Tap 54 1.47 1 TM-05 Socket 33 95 — 
SW-284A Sc. Driver 41 3.47 3. | T-1115M Tap 54 1.63 1 TM-1 Adaptor 32, 34 1.22 1 
SW-284A-2 Bit 41 1.11 T-1217M Tap 54 1.89 1 TM-2 Ext. Bar 32 1.22 1 
SW-301 Socket 42 1.85 4 | T-2818 Tap 61 3.89 6 | TM-4A Handle 32 1.98 4 
SW-321 Socket 42 2.04 5 | T-10100 Tap 61 1.05 1 TM-4AS Handle 32 2.44 a) 
SW-324A Sc. Driver 41 3.47 4 T-14125 Tap 61 1.89 1 TM-4M Socket 54 1.00 1 
SW-324A-2 Bit 4] 1.11 3 | T-18150 Tap 61 2.95 4 TM-5 Slide Bar 32 2.21 1 
SW-341 Socket 42 2.32 6 | TA-3 Adaptor 32, 34 1.16 1 TM-5M Socket 54 1.00 1 
SW-361 Socket 42 2.53 7 | TA-107 Bit Holder 56P-1 2.53 — | TM-6 Socket 33 95 1 
SW-381 Socket 42 2.95 10 TC-28 Cutter 67 4.53 11 TM-6M Socket 54 1.00 1 
SW-401 Socket 42 3.16 11 TC-28-1 Wheel 67 63 1 TM-7 Socket 33 95 1 
SW-405A Sc. Driver 41 4.21 5 | TC-50B Cutter 106 9.95 1 5 | TM-7M Socket 54 1.00 1 
SW-405A-2 Bit 41 1.58 3 TC-50B-1 Set 106 2.63 5 | TM-8 Socket 33 95 1 
SW-412 Socket 42 1.68 2 | TC-55 Exp. Tool 106 7.35 yi || TM-8M Socket 54 1.00 1 
SW-414 Socket 42 1.68 2 | TC-123 Cutter 67 1.98 3 TM-9 Socket 33 95 1 
SW-416 Socket 42 1.68 2 TC-123-1 Wheel 67 19 TM-9M Socket 54 1.00 1 
SW-418 Socket 42 1.68 2 TCS-14 Rethreader 61 4.16 5 TM-10 Socket 33 .95 1 
SW-420 Socket 42 1.79 3 | TCS-18 Rethreader 61 4.16 5 | TM-10F Nut Spinner 32 3.79 2 
SW-421 Socket 42 3.47 12 | TCS-1418 Set 61 8.32 11 TM-10M Socket 54 1.05 1 
SW-422 Socket 42 1.89 4 TD-3 Die Stock 60 1.32 1 TM-11 Socket 33 95 1 
SW-424 Socket 42 2.32 5 | TD-4 Tap Wrench 60 95 4 TM-11M Socket 54 1.05 1 
SW-426 Socket 42 2.63 7 | TD-5 Tap Wrench 60 Zak 2 TM-12 Socket 33 95 1 
SW-428 Socket 42 3.05 8 TD-6 Tap Wrench 60 2.63 6 TM-12M Socket 54 1.16 1 eS 
SW-432 Socket 42 3.58 11 TD-7 Tap Wrench 60 3.68 6 | TM-13M Socket 54 1.16 1 
SW-441 Socket 42 4.21 14 TD-8 Tap Wrench 60 1.74 13 TM-14 Socket 33 95 1 
SW-461 Socket 42 4.63 1 TD-10 Die Stock 60 3.26 8 | TM-14M Socket 54 1.16 1 
SW-481 Socket 42 5.05 1 TD-35 Die Stock 60 5.74 e4 TM-16 Socket 33 95 1 
SX-2 Extension 4\ 1.89 3 TD-40 Die Stock 60 9.47 TM-18 Socket 33 .95 1 
SX-3 Extension 41 2.63 4 TD-50 Tap Wrench 60 3.00 6 TM-27 Sc. Driver 31 1.41 1 
SX-5 Extension 4) 2.95 6 TD-88 Tap Wrench 60 3.26 TM-30 Sc. Driver 31 1.22 1 
SX-10 Extension 43.79 12 | TD-98 Tap Wrench 60 9.47 TM-31 Sc. Driver S655 al '@ 
SX-20 Extension 4] 5.89 1 10 | TD-1040 Gauge 60 2.26 TM-40A Handle 32 1.79 3 ) 
SX-24 Extension 4 6.32 2 TD-2400A Set 60 = 39.11 5 2 | TM-40AS Handle 32 1.79 2 
SX-36 Extension 4] 9.05 3 TD-2400A-1 Box 60 7.89 TM-60 Ext. Bar 32 1.79 2 
T-6 Socket 56P-1 1.16 _ TD-2425 Set 60 53.63 4 8 | TM-61 Flextension 32 2.14 2 
T-6-EN Socket 56P * TD-2425-1 Case 60 5.53 TM-62A Driver 32 2.95 6 
T-8 Socket 56P-1 1.16 _ TD-2500 Set 60 =: 16.37 te TM-63 Driver 32 3.47 

T-8-EN Socket 56P * TD-2500-1 Box 60 4.74 TM-65 Wrench 32 5.26 

T-10 Socket 56P-1 1.16 - TD-7800 Set 60 71.47 9 TM-67A Ratchet 32 7.05 2 ao 
T-10-EN Socket 56P * TD-7800A-1 Box 60 14.47 

T-12 Socket 56P-1 1.16 — | TD-9901 Set 60 140.95 23 

T-12-EN Socket 56P * TD-$901-1 Case 60 33.95 

T-40 Handle 56P-1 2.11 1 TD-9902 Set 60 194.58 56 

T-40-EN Handle 56P x TDC-3 Set 61 5.84 5 

T-100 Tap 60 68 1 TDC-1224 Chaser 61 1.95 1 
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SNAP-ON TOOLS CORPORATION, KENOSHA, WISCONSIN 


Tool Cat. Net Wt.] Too! Cat. Net Wt.| Tool Cat. 
No. Page Price Corr. Lb. Oz.| No. Page Price Corr. Lb. Oz.| No. Page Price Corr. Lb. Oz. 
TM-70B Ratchet 32 5.74 3 | TMU-181 Flexocket 33 3.98 3 | TQ-25-F-L Torq. 26 = 0.37 1 
TM-82 Sc. Driver 31 2.00 | TMUS-61 Flexocket 33 3.79 1 TQ-25-FU Torq. 26 241.47 14 
TM-82-2 Bit 31 89 — | TMUS-81 Flexocket 33 3.79 1 | TQ-25-L Torg. 26 ~=—- 50.37 1 
TM-83A Socket 31 1.24 2 | TMUS-101 Flexocket 33 3.79 1} TQ-25-T Torq. 26 = 48.79 1242 
oo TM-84 Screwdriver 31 1.62 TMUS-111 Flexocket 33 3.79 1 TQ-25-TF Torq. 26 = 48.79 Teal 
TM-140 Extension 32 2.95 5 | TMUS-121 Flexocket 33 3.79 1 | TQ-25-TF-FU Torg. 26 59.74 1 12 
' 
TM-408 Socket 33 .95 1 | TMUS-141 Flexocket 33 3.79 1 | TQ-25-T-FU Torg. 26 =—-§5.74 1-12 
TM-410 Socket ag 95 1 | TMUS-161 Flexocket 33 3.98 1 | TQ-50-A Torq. 26 33.74 Ihe 
TM-412 Socket 33 95 1 | TMUS-181 Flexocket 33 3.98 TQ-50-AF Torg. 26 = 33.74 1G 
TM-711 Ratchet 32 8.53 4 | TMX-4 Ext. Bar 32 1.71 2 | TQ-50-AF-FU Torg. 26 40.47 Tess 
TMA-2 Hex Driver 31 1.68 1 TN-201 Thrust Nut 109 19 2 | TQ-50-AF-L Torq. 26 = 49.11 16 
TMA-2-2 Bit 31 Al — | TN-202 Thrust Nut 109 89 8 | TQ-50-A-FU Torq. 26 = 40.47 17333 
e TMA-2'4 Hex Driver 31 1.68 1 | TN-241 Thrust Nut 109 19 2 | TQ-50-A-L Torq. 26 = 49.11 146 
TMA-2.5-2 Bit 31 16 — | TN-242 Thrust Nut 109 89 8 | TQ-50-T Torg. 26 = 49.95 1 13 
TMA-3 Hex Driver 31 1.68 1 | TN-243 Thrust Nut 109 89 8 | TQ-50-TF Torg. 26 = 49.95 thls 
TMA-3-2 Bit 31 Al — | TN-261 Thrust Nut 109 19 2 | TQ-50-TF-FU Torg. 26 56.84 Lats 
TMA-3% Hex Driver 31 1.68 1 | TN-281 Thrust Nut 109 19 2 | TQ-50-T-FU Torq. 26 = 56.84 es 
TMA-3.5-2 Bit 31 16 — | TN-282 Thrust Nut 109 19 2 | TQ-51-A Torg. 26 = 33.74 ers 
TMA-4 Hex Driver 31 1.68 1 TN-283 Thrust Nut 109 89 8 | TQ-51-AF Torg. 26 = 33.74 18 
TMA-4-2 Bit 37 16 — | TN-321 Thrust Nut 109 19 2 | TQ-51-AF-FU Torg. 26 40.47 Wises 
© TMA-44 Hex Driver 31 1.68 1 | TN-322 Thrust Nut 109 89 8 | TQ-51-Ar-L Torg. 260 49.11 1 6 
TMA-4.5-2 Bit 31 21 — | TN-401 Thrust Nut 199 1.21 5 | TQ-51-A-FU Torq. 26 = 40.47 Lon 
TMA-5 Hex Driver 31 1.68 1 | TN-402 Thrust Nut 109 1.42 1 2) TQ-51-A-L Torg. 26 2049.11 1720 
TMA-6 Hex Driver 31 1.68 1 | TN-405 Thrust Nut 109 1.47 2 | TQ-51-T Torq. 26 = 49.95 Wes 
TMA-7 Hex Driver 31 1.68 1 | TN-1300 Set 109° =—s:11.84 4 14 | TQ-51-TF Torq. 26 = 49.95 1h38 
TMA-8 Hex Driver 31 1.68 1 | TQ-1 Torg. 26 = 43.42 13 | TQ-51-TF-FU Torg. 26 56.84 1 8 
TMAL-2-2 Hex Bit 31 53 — | TQ-1-FU Torg. 26 =: 50.37 13 | TQ-51-T-FU Torg. 26 =: 56.84 1 8 
TMAL-2.5-2 Hex Bit 31 .58 — | TQ-1-L Torq. 26 =: §9.53 1 TQ-75 Toro. 26 = 42.89 11 
TMAL-3-2 Hex Bit 31 47 — | TQ-1-T Torg. 26 52.21 1 8 | TQ-75-FU Torg. 26 = 49.21 Tea 
TMAL-3,5-2 Hex Bit 31 53 — | 1TQ-1-T-FU Torq. 26 = §9.37 1 8 | TQ-75-L Torg. 26 =: 50.63 ileten Pe 
TMAL-4-2 Hex Bit 31 47 — | TQ-1-Z Torq. 26 = 43.42 TQ-75-T Torq. 26 = 49.95 2 
TMAL-4:5-2 Hex Bit 31, 37 58 — | TQ-1-Z-FU Torq. 26 ~=—-§0.37 13 | TQ-75-T-FU Torq. 26 =: 56.84 2 
TMC-10 Socket Disc. TQ-1-Z-L Torq. 26 =: 59.53 1 TQ-100 Torq. 26 = 35.00 1 11 
TMC-37 Socket Disc. TQ-1-Z-T Torq. 26) - 52721 1 8 | TQ-100 FU Torg. 26 241.47 ad 
TMC-42 Socket 2.32 TQ-1-2Z-T-FU Torg 26 = 59.37 1 8 | TQ-100-L Torg. 2 50.63 1 12 
TMC-43 Socket 2.11 TQ-3 Torq. 26 = 37.37 13 | TQ-100-T Torq. 26 = 47.95 Fee | 
TMC-46 Socket Disc. TQ-3-FU Torq. 26 = 43.84 13 | TQ-100-T-FU Yorg. 26 55.00 (ei 
’ TMC-104A Sc. Driver 31 2.00 1 | TQ-3-L Torg. 26 ~=—-52.89 1 TQ-101 Torq. 26 =. 35.00 Tet 
TMC-104B-2 Bit 31 68 TQ-3-T Torq. yet 1 8 | TQ-101-FU Torg. 26 = 41.47 111 
TMC-105A Sc. Driver 31 2.11 1 | TQ-3-T-FU Torg 26. 7 58:37 1 8 | TQ-101-L Torg. 26 ~=—- 50.63 Taalz 
TMC-105B-2 Bit 31 14 1 | TQ-4 Torg. 26 = 42.89 13 | TQ-101-T Torg. 26 = 47.95 yes) 
TMC-106A Sc. Driver 31 2.42 1 | TQ-4-FU Torq. 26 = 49.37 13. | TQ-101-T-FU Torg. 26 55.00 i | 
TMC-106B-2 Bit 31 19 TQ-4-L Torq. 26 =: §8.68 1 TQ-150 Torg. 26 = 32.00 Aaa 
TMC-107 Bit Holder 31A 2.53 1 TQ-4-T Torg. 26 == 42.21 1 8 | TQ-150-FU Torq. 26 = 39.79 11 
TMD-6 Socket 33 1.05 — | TQ-4-T-FU Torg 26 = §9.37 1 8 | TQ-150-L Torg. 26 = 47.84 1 14 
TMD-7 Socket 33 1.05 TQ-6 Torq. 26 = 42.47 13 | TQ-150-T Torg. 26 = 45.84 YPC, 
TMD-8 Socket 33 1.05 1} TQ-6-FU i. 26 = 49.00 13 | TQ-150-T-FU Torg. 26 52.47 aay 
TMD-9 Socket 33 1.05 1 | TQ-6-L Torq. 26 = 58.88 1 TQ-151 Torq. 26 = 32.00 1a 
TMD-10 Socket 33 1.05 1 | TQ-6-T Torg. 26 = 42.21 1 8 | TQ-151-FU Torq. 26 =: 39.79 | Fah | 
TMD-11 Socket 33 1.05 1 | TQ-6-T-FU Torg 26 =—-§9.37 1 8 | TQ-151-L Torg. 26 = 47.84 1 14 
TMD-12 Socket 33 1.05 1 | TQ-8 Torg. 26 = 42.89 14 | TQ-151-T Torg. 26 = 45.84 Yu 
TMD-14 Socket 33 1.05 1 | TQ-8-FU a 2649.11 14 | TQ-151-T-FU Torg. 26 §2.47 22 
TMD-16 Socket 33 1.05 1 TQ-8-L Torg. 26 ~=—-5 8.68 1- TQ-175 Torq. 26 = 46.68 Shea 
TMD-18 Socket 33 1.05 2 | 1TQ-8-T Torg. 26 $2.21 1 8 | TQ-175-FU Torq. 26 = «55.16 soar 
TML-70A Ratchet 32 6.32 4 | TQ-8-T-FU Torq. ARO PRY 1 8 | TQ-175-L Torg. 26 «61.63 3.4 
TMP-01 Sc. Driver 31 2.36 1 | TQ-12-B Torq. 26 = 32.84 14 | TQ-175-T Torq. 26 ~=—- 68.68 3.12 
TMP-01-2 Bit 31 89 — | 1TQ-12-BF Torq. 26 = 32.84 14 | TQ-175-T-FU Torg. 26 77.74 sathe 
TMP-12A Sc. Dtiver 31 2.36 2 | TQ-12-BF-FU Torg. 26 40.32 14 | TQ-200 Torq. 26 = 47.37 Scie 
TMP-12A-2 Bit 31 1.05 — | TQ-12-BF-L Torg. 26 49.11 1 TQ-200-FU Torg. 26 ©5542 aie 
TMP-21 Sc. Driver 31 2.36 1 | TQ-12-B-FU Torg. 26 = 40.32 14 | TQ-200-L Torq. 26 ~— 62.79 3. 6 
TMP-21-2 Bit 31 1.11 — | TQ-12-B-L Torq. 26 = 49.11 1 TQ-200-T Torg. 26 =: 66.42 3 14 
TMP-22A Sc. Driver 31 2.42 1 | TQ-12-T Torq. 26 = 47.95 TQ-200-T-FU Torg. 26 75.32 3 14 
TMP-23A Sc. Driver 31 2.61 2 | TQ-12-TF Torg. 26 = 47.95 TQ-250 Torq. 26 = 45.00 din 
TMP-23A-2 Bit 31 95 1 | TQ-12-TF-FU Torg. 26 54.74 1 10 | TQ-250-FU Torg. 26 = -§3.89 K Rea 
© TMRX-8 Adaptor 33 4.32 1 | TQ-12-T-FU Torg. 26 = 54.74 1 10 | TQ-250-L Torq. 26 ~=—-60.53 Ke 
TMRX-10 Adaptor 33 4,32 1 | TQ-16 Torg. 26 = 42.89 14 | TQ-250-T Torq. 26 ~=—-64.74 4 
TMRX-12 Adaptor 33 4.32 TQ-16-FU Torq. 26 = 49.37 14 | TQ-250-T-FU Torg. 26 73.63 4 
TMS-4B Speeder 32 4.55 8 | TQ-16-L Torq. 26 =: 58.68 1 TQ-251 Torq. 26 = 45.00 333 
TMS-70 Spinner 32 1.58 1 | TQ-16-T Torg. 26 ~—51.79 1 10 | TQ-251-FU Torg. 26 = 53.89 Sins 
TMU-8 Univ. Joint 33 3.79 1 | TQ-16-T-FU Torq. 26 = 59.37 1 10 | TQ-251-L Torg. 26 ~=—- 60.53 3.9 
TMU-61 Flexocket 33 3.79 1 | TQ-20 Torg. 26 = 42.47 14 | TQ-251-T Torq. 26 = 64.74 4 
© TMU-81 Flexocket 33 a9 1 | TQ-20-FU Torg. 26 = 49.37 14. | TQ-251-T-FU Torq. 26 73.63 4 
TMU-91 Flexocket 33 3.79 1 | TQ-20-L Torq. 26 ~=—-58.68 1 
TMU-101 Flexocket 33 3.79 1 | 1TQ-20-T Torq. 2652.21 LeA0 
TMU-111 Flexocket 33 3.79 2 | TQ-20-T-FU Torq. 26 = 59.37 1 10 
TMU-121 Flexocket 33 3.79 2 | TQ-25 Torg. 26 =. 34.84 14 
TMU-141 Flexocket 33 3.79 2 | TQ-25-F Torq. 26 = 34.84 14 
TMU-161 Flexocket 33 3.98 2 | TQ-25-F-FU Torg. 26 = 41.47 14 
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Tool . A Net Wt.] Tool Cat. Net Wt.| Tool Cat. Net Wt. 
No. Page Price Corr. Lb. Oz.} No. Page Price Corr. Lb. Oz.| No. Page Price Corr. Lb. Oz. 
TQ-252 Torq. 26 = 50.37 3 6 | TQ-4005-T-L Torq. 26 1666.42 111. 2 | TQC-300-T Torg. 27 (111.58 6 6 

| TQ-252-FU Torq. 26 =: 59.68 3 6 | TQA-150 Torg. SS-300A 43.00 1 10 | TQC-300-T-FU Torg. 27 120.16 6 6 
! TQ-252-L Torq. 26 «467.16 3 12 | TQA-150-FU Torg.SS-300A 51.05 1 10 | TQC-300-T-L Torq. 27 126.37 6 10 
} TQ-252-T Torg. 26 = 71.63 4 TQAC-150 Torg. SS-300A 43.00 1 10 | TQC-352B Torg. 2779.26 5 5 
. TQ-252-T-FU Torg. 26 80.95 4 TQAC-150-FU  SS-300A 51.05 1 10 | TQC-352-FU Torg. 27 ~—«87.89 5 5 
TQ-300 Torq. 26 = 79.58 5 5 | TQC-1 Torg. 27 43.42 13 | TQC-352-L Torg. 27 ~—- 95.89 3 12 
. TQ-300-FU Torq. 26 ~—«87.89 5 5 | TQC-1-FU Torg. 27, S037 13 | TQC-352-T Torq. 27 —-111.58 6 6 
TQ-300-L Torg. 26 =: 95.89 5 8 | TQC-1-L Torg. 27 ~=—s-59.26 1 TQC-352-T-FU Torg. 27 120.16 6 6 
TQ-300-T Torg. 26 = 111.58 6 6 | TQC-1-T Torg. 27) = 462.21 1 8 | TQC-352-T-L Torq. 27 126.37 6 10 
TQ-300-T-FU Torg. 26 120.16 6 6 | TQC-1-T-FU Torq. 2158 S5837 1 8 | TQC-420 Torg. 27 ~— 89.42 § 5 
TQ-300-TL Torg. 26 = 126.37 6 10 | TQC-3 Torg. 27 37.37 13 | TQC-420-FU Torq. 27 (99.58 5° 5 
TQ-352-B Torq. 26 = 79.26 5 § | TQC-3-FU Torq. 2743.84 13 | TQC-420-L Torg. 27 ‘107.63 ait 
TQ-352-B-FU Torg. 26 87.89 5 5 | TQC-3-L Torg. 27 ~—s«§2.89 1 TQC-420-T Torg. 27 138.37 7 
TQ-352-B-L Torq. 26 =: 95.89 5 8 | TQC-3-T Torg. 2iee) 52.24 1 8 | TQC-420-T-FU Torg. 27 147.11 ii 
TQ-352-T Torq. 26 = 111.58 6 6 | TQC-3-T-FU Torg. LTE 58:8) 1 8 | TQC-420-T-L Torg. 27 153.05 ier 
TQ-352-T-FU Torg. 26 120.16 6 6 | TQC-4 Torq. 2742.89 13 | TQC-602-A Torq. 27 121.05 See: 
TQ-352-T-L Torq. 26 126.37 6 10 | TQC-4-FU Torq. 27. 49.37 13 | TQC-602-FU Torg. 27 129.21 8 2 
TQ-353 Torg. 26 =—(79.42 5 5 | TQC-4-L Torg. 27 ~—‘58.68 1 TQC-602-A-L Torg. 27 137.95 8 12 
TQ-353-FU Torq. 26 ~— 87.89 5 5 | TQC-4-T Torg. 210 82:21 1 8 | TQC-602-T Torg. 27—-150.11 9 
TQ-353-L Torq. 26 = 96.05 5 8 | TQC-4-T-FU Torq. 27 «58.37 1 8 | TQC-602-T-FU Torq. 27 159.26 9 
TQ-353-T Torg. 26 (111.58 6 6 | TQC-6 Torg. 2742.47 13} TQC-602-T-L Torg. 27 159.37 9 
TQ-353-T-FU Torq. 26 120.16 6 6 | TQC-6-FU Tord. 27.49.11 13 | TQC-803 Tord. 27 = 191.84 15 
TQ-353-T-L Torg. 26 = 126.37 6 6 | TQC-6-L Torq. 27 ~—*§8.68 1 TQC-803-FU Torg. 27 205.21 15 
TQ-420 Torq. 26 = 89.42 5 5 | TQC-6-T Torq. 27 5221 1 8 | TQC-803-L Torq. 27 = -209.58 15 
TQ-420-FU Torq. 26 =—-99.58 5 5 | TQC-6-T-FU Torq. 27. «99.37 1 8 | TQC-803-T Torg. 27 228.37 12 
TQ-420-L Torq. 26 = 107.63 5 11 | TQC-12-B Torq. 2732.84 14 | TQC-803-T-FU Torq. 27 238.95 TAIZ 
TQ-420-T Torg. 26 = 138.37 7 TQC-12-FU Torq. 27 ~— 40.32 TQC-803-T-L Torg. 27 255.00 17 14 
TQ-420-T-FU Torq. 26 147.11 7 TQC-12-L Torq. 2749.11 TQC-1003-A Torq. 27 = 240.05 19 
TQ-420-T-L Torq. 26 = 153.05 7 3 | TQC-12-T Torg. 2747.95 1 10 | TQC-1003-A-L Torg. 27 255.89 19 4 
TQ-502 Torg. 26 = 130.32 8 2 | TQC-12-T-FU Torg. 27 54.74 1 10 | TQC-1003-A-FU Torg. 27 252.89 19 
TQ-502-FU Torq. 26. 138.63 8 2 | TQC-25 Torg. 2734.84 14 | TQC-1003-T Torq. 27° (298.47 19% 79 
TQ-502-L Torq. 26 146.84 8 4 | TQC-25-FU Torg. 2741.47 14 | TQC-1003-T-FU Torg. 27 326.95 18 9 
TQ-502-T Torq. 26 = 159.79 9 TQC-25-L Torq. 27° 50.37 1 TQC-1003-T-L Torq. 27 314.84 18 11 
TQ-502-T-FU Torg. 26 170.53 9 TQC-25-T Torg. 27 48.79 1 12 | TQC-1503-A-L Torg. 27 449.84 
TQ-502-T-L Torq. 26 175.05 9 2 | TQC-25-T-FU Torg. 27 55.74 1 12 | TQC-1503-A-FU Torg. 27 455.74 
TQ-601 Torg. 26 = 121.05 8 2 | TQC-50 Torg. 21 “334 1 3 | TQC-1503-T-FU Torg. 27 455.74 28 15 
TQ-601-FU Torg. 26 = 129.21 8 2 | TQC-50-A-F Torq. 2733.74 1 3 | TQC-1503-T-L Torg. 27 449.84 750i 
TQ-601-L Torg. 26 = 137.95 TQC-50-A-F-FU Torp. 27 40.47 1 3 | TQC-2003-FU Torg. 27 519.47 26 8 
TQ-601-T Torq. 26 = 150.11 9 TQC-50-A-F-L Torg. 27 49.11 TQC-2003-L Torq. 27° = 486.37 
TQ-601-T-FU Torg. 26 159.26 9 TQC-50-FU Torq. 2740.47 TQC-2003-T-FU Torq. 27 510.32 shiead 
TQ-601-T-L Torg. 26 = 159.37 9 2} TQC-50-L Torq. 27.49.11 TQC-2003-T-L Torq: 27 465.47 37 8 
TQ-602-A Torq. 26 = 121.05 8 2 | TQC-50-T Torg. 2749.95 1 13 | TQC-2005-FU Torq. 27 519.47 26 8 
TQ-602-A-FU Torg. 26 129.21 8 2) TQC-50-TF 27. 49.95 1 13 | TQC-2005-L Torg. 27 486.37 26 8 
TQ-602-A-L Torq. 26 137.95 8 12 | TQC-50-TF-FU Torg. 27 56.84 1 13 | TQC-2005-T-FU Torq. 27 510.32 Seen) 
TQ-602-T Torg. 26 = 150.11 9 TQC-50-T-FU Torq. 27 56.84 1 13 | TQC-2005-T-L Torq. 27 477.05 19 
TQ-602-T-FU Torg. 26 159.26 9 TQC-51 Torg. 2733.74 1 3 | TQC-3005-L Torg. 27 ~— 868.16 58 
TQ-602-T-L Torq. 26 = 159.37 9 2 | TQC-51-A-F Torq. 2733.74 1 3 | TQC-3005-T-L Torg. 27 1030.52 60 8 
TQ-803 Torq. 26 = 191.84 15 6 | TQC-51-A-F-FU Torg. 27 40.47 1 3 | TQC-3005-T-FU Torg. 27 1030.52 60 8 
TQ-803-FU Torq. 26 = 205.21 15 6 | TQC-51-A-F-L Torq. 27 49.11 1 6 | TQC-4005-T-FU Torg. 27 1666.42 111 
TQ-803-L Torq. 26 = 209.58 15 8 | TQC-51-FU Torg. 27 40.47 TQC-4005-T-L Torq. 27 1666.42 Wi 2 
TQ-803-T Torq. 26 228.37 17 12 | TQC-51-L Torg. 2749.11 TQE-3 Torq. 28 = -§6.00 1 6 
TQ-803-T-FU Torg. 26 238.95 17 12 | TQC-51-T Torg. 2749.95 1 8 | TQE-3-FU Torg. 28 ~—- 63.89 16 
TQ-803-T-L Torq. 26 = 255.00 17 14 | TQC-51-TF Torq. 2749.95 1 8 | TQE-4 Torg. 28 =: 56.00 een6 
TQ-1003-A Torq. 26 = 240.05 19 TQC-51-TF-FU Torq. 27 56.84 1 8 | TQE-4-FU Torg. 28 ~—- 63.89 1236 
TQ-1003-A-L Torq. 26 255.89 19 4 | TQC-51-T-FU Torg. 27 56.84 1 8 | TQE-6 Torg. 28 =: 56.00 Ito 
TQ-1003-FU Torq. 26 252.89 17 TQC-150 Torg. 27 ~— 32.00 1 11 | TQE-6-FU Torg. 28 «63.89 ised 
TQ-1003-T Torq. 26 = 298.47 18 9 | TQC-150-FU Torg. 27° 39.79 1 11 | TQE-8 Torq. 28 =: 56.00 1226 
TQ-1003-T-FU Torq. 26 326.95 18 9 | TQC-150-L Torq. 2747.84 1 14 | TQE-8-FU Torq. 28 «63.89 1oae6 
TQ-1003-T-L Torg. 26 315.79 18 11 | TQC-150-T Torg. 2745.84 2 2 | TQE-12 Torq. 2847.11 1 °8 
TQ-1503-FU Torg. 26 = 455.74 24 6 | TQC-150-T-FU Torq. 27 652.47 2 2 | TQE-12-FU Torg. 28 = 55.00 Ae 
TQ-1503-L Torq. 26 = 449.84 24 8 | TQC-175 Torq. 27 46.68 3.1 | TQE-16 Torg. 28 =: 56.00 16 
TQ-1503-T-FU Torq. 26 455.74 28 15 | TQC-175-FU Torq. 27) (55.16 3. 1 | TQE-16-FU Torg. 28 = «63.89 1356 
TQ-1503-T-L Torq. 26 © 449.84 29. 1 | TQC-175-L Torq. Zhe. 26183 3. 4 | TQE-25 Torg. 28 47.11 ter 
TQ-2003-A-L Torq. 26 * 26 8 | TQC-175-T Torg. 27 ~—«68.68 3.12 | TQE-25-FU Torq. 28 =: 55.00 1276 
TQ-2003-FU Torg. 26 ¥ 26 g | TQC-175-T-FU Torq. 27 77.74 312 | TQE-50 Torq. 28 = 46.42 hee | 
TQ-2003-T-FU Torg. 26 ss 31. 7 | TQC-250 Torg. 27 ~— 45.00 3 3 | TQE-50-F Torq. 28 = 46.42 2 4 
TQ-2003-T-L Torg. 26 ~ 31. 9 | +TQC-250-FU Tord. 27 ~—-53.89 3 3 | TQE-50-FU Torg. 28 = 54.32 2 4 
TQ-2005-FU Torg. 26 519.47 26 8 | TQC-250-L Torq. 27 ~—-60.53 3. 9 | TQE-50-F-FU Torg. 28 54.32 | 
TQ-2005-L Torq. 26 486.37 26 8 | TQC-250-T Torg. 2764.74 4 TQE-60 Torg. 28 = 46.42 vane | 
TQ-2005-T-FU Torq. 26 510.32 31. 7 | TQC-250-T-FU Torg. 27 73.63 4 TQE-60-FU Torq. 28 = 54.32 2 4 
TQ-2005-T-L Torq. 26 486.37 31. 9 | TQC-252 Torq. 27 ‘50.37 3 6 | TQE-100 Torg. 28 = 46.42 yey 
TQ-3005-L Torg. 26 = 868.16 58 TQC-252-FU Torq. 27 «59.68 3. 6 | TQE-100-FU Torg. 28 54.32 Late 
TQ-3005-T-FU Torg. 26 1030.53 60 5 | TQC-252-L Torg. 27 ~—s«67.16 3 12 
TQ-3005-T-L Torq. 26 1030.53 60 8 | TQC-252-T Torg. 21 ga) HGS 4 
TQ-3335-L Torg. 26 1030.53 58 TQC-252-T-FU Torg. 27 80.95 4 
TQ-3335-T-FU Torg. 26 1030.53 60 5 TQC-300 Torq. 2119.08 5.5 
TQ-3335-T-L Torq. 26 us 60 8 | TQC-300-FU Torq. 27 ~—s87.89 Sr5 
TQ-4005-T-FU Torg. 26 1666.42 111 TQC-300-L Torq. 27 ‘95.89 5. 8 
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Page Price Corr. Lb. Oz 0 Page Price Corr. Lb. Oz.| No. Page Price Corr. Lb. Oz. 
TQE-101 Torq. 28 = 46.42 2 2 | TQS-050 Torg. 28 «457.95 13 | TR-104 Valve Tool 92 2.11 
TQE-101-FU Torq. 28 = 54.32 2 2 | TQS-050-FU Torg. 28 = «65.00 13 | TR-105 Rim Wrench 92 5.53 4 8 
TQE-150 Torg. 28 = 46.42 2 41 TQS-1 Torq. 28 «57.95 13 | TR-200 Bead Breaker 92 27.95 16 10 
TQE-150-FU Torq. 28 = 54.32 2 4 | TQS-1-FU Torq. 28 ~—«65.00 13 | TR-210 Bead Breaker 92A _ Disc. 22 
TQE-151 Torq. 28 46.42 2 41] TQS-2 Torg. 28 57.95 15 | TR-220Bead Exp.  92A Disc. 8 
TQE-151-FU Torq. 28 = 54.32 2 4 | TQS-2-FU Torg. 28 ~—-«65.00 15 | TR-230 Tire Tester 92A Disc. 15 
TQE-175 Torq. 28 59.79 2 8 | TQS-2.5 Torg. 28 57.95 15 | TR-250 Tool 92, 133 7.89 1 
TQE-175-FU Torg. 28 ~—«68.00 2 8 | TQS-2.5-FU Torg. 28 ~—«65.00 15 | TR-250-2 Boot 92, 133 68 1 
TQE-200 Torq. 28 ~=—-§9.79 2 8 | TQS-4 Torq. 28 57.95 15 | TR-2520 Die 61 37 1 
TQE-200-FU Torq. 28 ~—-68.00 2 8 | TQS-4-FU Torg. 28 ~—«65.00 15 | TR-2528 Die 61 37 1 
TQEC-3 Torg. 28 =: 56.00 1 6 | TQS-6 Torg. 28 57.95 15 | TR-3118 Die 61 42 1 
TQEC-3-FU Torq. 28 ~—«63.89 1 6 | TQS-6-FU Torg. 28 ~=—- 65.00 15 | TR-3124 Die 61 42 1 
TQEC-4 Torg. 28 56.00 TQSC-1 Torg. 28 57.95 13 | TR-3716 Die 61 47 1 
TQEC-4-FU Torq. 28 «63.89 TQSC-1-FU Torq. 28 ~—«65.00 13 | TR-3724 Die 61 AT 1 
TQEC-6 Tord. 28 56.00 TQSC-2.5 Torg. 28 57.95 15 | TR-4314 Die 61 53 1 
TQEC-6-FU Torq. 28 «63.89 TQSC-2.5 FU Torg. 28 65.00 15 | TR-4320 Die 61 53 1 
TQEC-8 Torq. 28 —-56.00 1 6 | TQSC-4 Torg. 28 «457.95 15 | TR-5013 Die 61 58 1 
TQEC-8-FU Torq. 28 = 63.89 1 6 | TQSC-4-FU Torq. 28 ~—-65.00 15 | TR-5020 Die 61 58 1 
TQEC-12 Torg. 28 = 47.11 i ada TQSC-6 Torg. 20 eon 15 TR-5612 Die 61 .63 1 
TQEC-12-FU Torq. 28 =: 5.00 1 6 | TQSC-6-FU Torg. 28 ~—-65.00 15 | TR-5618 Die 61 63 1 
TQEC-16 Torg. 28 =: 56.00 1 6 | TQSSC-1 Torg. 28 59.37 TR-6211 Die 61 68 1 
TQEC-16-FU Torq. 28 ~=—«63.89 1 a6 TQSSC-1-FU Torq. 28 ~=—-66.42 TR-6218 Die 61 -68 1 
TQEC-25 Torg. 2847.11 1 6 | TQSSC-2.5 Torg. 28 = =—-§9.37 TR-7510 Die 61 19 1 
TQEC-25-FU Torq. 28 ~—-§5.00 1 6 | TQSSC-2.5-FU Torg. 28 66.42 TR-7516 Die 61 19 
TQEC-50 Torq. 28 = 46.42 2 4 | TQSSC-4 Torg. 28 = 59.37 TR-8714 Die 61 1.53 
TQEC-50-FU Torq. 28 = 4.32 2 4 | TQSSC-4-FU Torq. 28 «66.42 TR-8759 Die 61 1.53 
TQEC-60 Torq. 28 = 46.42 2 4 | TQSSC-6 Torg. 28 = 59.37 TR-10008 Die 61 1.89 
TQEC-60-FU Torq. 28 = 54.32 2 4 | TQSSC-6-FU Torg. 28 = 66.42 TR-10014 Die 61 1.89 
TQEC-100 Torq. 28 = 46.42 a 2 TQSS-004 Torg. 28 = §9.37 TR-11212 Die 61 2.21 
TQEC-100-FU Torg. 28 54.32 2 2 | TQSS-004-FU Torg. 28 66.42 TR-11257 Die 61 2.21 
TQEC-101 Torq. 28 = 46.42 2052 TQSS-008 Torg. 28 = §9.37 TR-12507 Die 61 2.47 
TQEC-101-FU Torg. 28 54.32 2 2 | TQSS-008-FU Torg. 28 66.42 TR-12512 Die 61 2.47 
TQEC-150 Torq. 28 = 46.42 2 4 | TQSS-012 Torg. 28 = =—-59.37 TRC-5 Set 61 8.89 
TQEC-150-FU Torg. 28 54.32 2 4 | TQSS-012-FU Torq. 28 66.42 TRC-7A Set 61 3.68 6 
TQEC-175 Torg. 28 ~=—-§9.79 2 8 | TQSS-025 Torg. 28 = 59.37 TRF-5 Set 61 8.89 
TQEC-175-FU Torq. 28 68.00 2 8 | TQSS-025-FU Torg. 28 66.42 TRF-7A Set 61 3.68 6 
TQEC-200 Torq. 28 = 59.79 28 TQSS-050 Torq. 26) (3759:3) TRL-3 Set 61A 2.25 
TQEC-200-FU Torq. 28 68.00 2 8 | TQSS-050-FU Torg. 28 66.42 TRL-4320 Die 61A yh) 2 
TQK-1 Torq. SS-300A 59.68 15 | TQSS-1 Torq. 28 = 59.37 TRL-5020 Die 61A Ja 2 
TQK-1-FU Torg. SS-300A 68.53 15 TQSS-1-FU Torq. 28 ~— «66.42 TRL-5618 Die 61A 80 2 
TQK-3 Torq. SS-300A 59.68 15 TQSS-2 Torq. 28 = 59.37 TRT-6C Set 61B 3.42 10 
TQK-3-FU Torg. SS-300A 68.53 15 | TQSS-2-FU Torg. 28 = 66.42 TRT-6F Set 61B 3.42 10 
TQK-4 Torq. $S-300A 59.68 15 TQSS-2.5 Torq. 28 = 59.37 TRT-2520 Tap 61B 43 _ 
TQK-4-FU Torg. SS-300A 68.53 15 | TQSS-2.5-FU Torg. 28 66.42 TRT-2528 Tap 61B 43 a 
TQK-6 Torq. SS-300A 59.68 15 TQSS-4 Torq. 28 = §9.37 TRT-3118 Tap 61B 49 = 
TQK-6-FU Torg. SS-300A 68.53 15 TQSS-4-FU Torq. 28 ~=—-66.42 TRT-3124 Tap 61B 49 na 
TQK-8 Torq. SS-300A 59.68 1 TQSS-6 Torq. 28 = =—-5§9.37 TRT-3716 Tap 61B 55 1 
TQK-8-FU Torg. SS-300A 68.53 1 TQSS-6-FU Torq. 28 = «66.42 TRT-3724 Tap 61B 55 1 
TQK-12 Torg.  $SS-300A 59.68 1 TQT-1 Tester SS-300A 116.89 TRT-4314 Tap 61B .60 1 
TQK-12-FU Torg.SS-300A 68.53 1 TQT-3 Tester SS-300A 116.89 TRT-4320 Tap 61B 60 1 
TQK-16 Torq. SS-300A 59.68 4 ra TQT-6 Tester SS-300A 116.89 TRT-5013 Tap 61B 65 2 
TQK-16-FU Torg.SS-300A 68.53 1 1 | TQT-12 Tester SS-300A 116.89 TRT-5020 Tap 61B 65 2 
TQK-25 Torq.  $SS-300A 59.68 1 2 | TQT-35 Tester $SS-300A 116.89 ; TRT-5612 Tap 61B 69 2 
TQK-25-F Torg. SS-300A 59.68 1 2 | TQT-50 Tester SS-300A 116.89 TRT-5618 Tap 61B 69 2 
TQK-25-F-FU Torg. SS-300A 68.53 1 2 | TQT-200 Tester 28A 349.47 TS-121 Socket 42 2.55 6 
TQK-25-FU Torg.SS-300A 68.53 ape? TQTP-1 Tester SS-300A 284.79 TS-141 Socket 42 2.55 6 
TQK-35 Torg.  SS-300A 59.68 1 3 | TQTP-3 Tester SS-300A 284.79 TS-161 Socket 42 2.55 5 
TQK-35-FU Torg.SS-300A 68.53 lees TQTP-6 Tester SS-300A 284.79 TS-181 Socket 42 2.55 5 
TQK-50-A Torg. SS-300A 72.53 1 6 | TQTP-12 Tester SS-300A 284.79 TS-201 Socket 42 2.55 5 
TQK-50-A-FU Torq. SS-300A 81.37 1 6 | TQTP-35 Tester SS-300A 284.79 TS-221 Socket 42 2.55 5 
TQK-51-A Torg. SS-300A 72.53 1 8 | TQTP-50 Tester SS-300A 284.79 TS-241 Socket 42 2.63 6 
TQK-51-A-FU Torg. SS-300A 81.37 1 8 TQTP-200 Tester 28A 613.21 TS-261 Socket 42 2.84 7 
TQK-100 Torg. SS-300A 72.53 1 14 | TR-20-5 Liner 61 1.80 3 | TS-281 Socket 42 2.95 8 
TQK-100-FU Torq. SS-300A 81.37 1 14 TR-20-10 Chaser 61 1.11 1 TS-301 Socket 42 3.16 8 
TQK-101 Torg. $S-300A 72.53 1 14 TR-20-11 Chaser 61 1.11 1 TS-321 Socket 42 3.37 10 
TQK-101-FU Torg. SS-300A 81.37 1 14 | TR-20-12 Chaser 61 1.11 1 | TS-341 Socket 42 3.68 10 
TQK-150 Torg. SS-300A 72.53 1 15 | TR-20-13 Chaser 61 1.11 1 | TS-361 Socket 42 411 12 
TQK-150-FU Torg. $S-300A 81.37 1 15 TR-20-14 Chaser 61 1.11 1 TS-381 Socket 42 4.32 14 
TQK-151 Torg. $S-300A 72.53 ets TR-20-15 Chaser 61 1.11 1 TS-401 Socket 42 4.53 1 
TQK-151-FU Torg. $S-300A 81.37 1 15 | TR-20-16 Chaser 61 1.11 1 | TS-421 Socket 42 4.74 1 
TQS-004 Torg. 28 57.95 13 TR-20-17 Chaser 61 1.11 1 TW-121 Socket 42 1.44 2 
TQS-004-FU Torq. 28 ~=—-65.00 13 | TR-20-19 Chaser 61 1.11 1 | TW-141 Socket 42 1.44 2 
TQS-008 Torg. 28 57.95 13 | TR-20B Set 61.29.05 4 8 
TQS-008-FU Torg. 28 ~=—«65.00 13 TR-25-1 Holder 61 2.68 11 
TQS-012 Torq. 28 57.95 13 | TR-25A Set 61 12.89 14 
TQS-012-FU Torq. 28 ~—«65.00 13 | TR-100 Rim Tool 92 5.49 Ley 
TQS-025 Torq. 28). 57.95 13 | TR-102 Tire Tool 92 4.58 11 
TQS-025-FU Torq. 28 ~—-65.00 13 | TR-103 Tire Tool 92 4.89 1-14 
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No. 
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Tool 
No. 


Cat. 
Page 


Price 


Tool 
No. 


TW-161 Socket 
TW-181 Socket 
TW-201 Socket 
TW-221 Socket 
TW-241 Socket 
TW-261 Socket 


TW-281 Socket 
TW-301 Socket 
TW-321 Socket 
TW-341 Socket 
TW-361 Socket 
TW-381 Socket 


TW-401 Socket 
TW-421 Socket 
TWM-101 Socket 
TWM-111 Socket 
TWM-121 Socket 
TWM-131 Socket 


TWM-141 Socket 
TWM-151 Socket 
TWM-161 Socket 
TWM-171 Socket 
TWM-181 Socket 
TWM-191 Socket 


TWM-201 Socket 
TWM-211 Socket 
TWM-221 Socket 
TWM-231 Socket 
TWM-241 Socket 
TWM-251-Socket 


TWM-261 Socket 
TWM-271 Socket 
UC-6 Mica Tool 
UC-6-010 Blade 
UC-6-015 Blade 
UC-6-020 Blade 


UC-6-025 Blade 


140 
140 


140 


UDP-122 Screwdriver 79 
UDP-131 Screwdriver 79 


UDP-140 Set 


UDP-142 Screwdriver 79 
UDP-163 Screwdriver 79 


UDS-101 Screwdriver 79 
UDS-102 Screwdriver 79 
UDS-104 Screwdriver 79 
UDS-106 Screwdriver 79 
UDS-108 Screwdriver 79 
UDS-112 Screwdriver 79 


UDS-150-K Set 
UDS-156 Set 
UVS-32 Stone 
UVS-36 Stone 
V-22 Valve Tool 
VE-10 (VE-10A) 


VE-10A Sim. 
VE-11 Toe 
VE-12 (VE-12A) 
VE-12A Sim. 
VE-13 Simu. 
VE-14 Simu. 


VE-100 Board 
VE-101 Board 
VE-102 Board 
VE-103 Board 
VE-104 Board 
VE-105 Board 


VE-106 Board 
VE-107 Board 
VE-108 Board 
VE-109 Board 
VE-110 Board 
VE-111 Board 


VE-112A Board 
VE-113 Board 
VE-1000 Set 
VE-1000-S Set 
VE-1000-S-B Set 
VE-1001 Set 
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152 


$S-309A 
SS-309A 
121 
152 
SS-309A 
SS-309A 


SS-309A 
S$S-309A 
SS-309A 
S$S-309A 
S$S-309A 
$S-309A 


51 

120A 
SS-309A 
SS-309A 
SS-309A 
SS-309A 


1.44 
1.44 


— 
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VE-1001-S Set $S-309A 
VE-1001-S-B Set SS-309A 
VE-1002-S Set $S-309A 
VE-1003 Set $S-309A 


VE-1003-S Set 


152 
VE-1003-S-B Set SS-309A 
VE-1004 Set SS-309A 


VE-1004-S Set 


152 


VE-1004-S-B Set SS-309A 
VE-1005 Set SS-309A 


VE-1005-S Set 


152 
VE-1005-S-B Set SS-309A 
VE-1006 Set $S-309A 
152 


VE-1006-S Set 


VE-1006-S-B Set SS-309A 
VE-1007 Set SS-309A 


VE-1007-S Set 


152 


VE-1007-S-B Set SS-309A 


VE-1008 Set S$S-309A 
VE-1008-S Set SS-309A 
VE-1008-S-B Set SS-309A 
VE-1009 Set S$S-309A 
VE-1009-S Set $S-309A 
VE-1009-S-B Set SS-309A 


VE-1011 Set 
VE-1011S Set 


VE-1011-S-B Set SS-309A 


VG-2A Lapper 
VG-10-2D Carrier 
VG-10-5A Adaptor 


VG-15 Carrier 
VG-16A Driver 
VG-16A-220 Driver 


VG-25-6 Diamond Sc. 


VG-25B Dresser 
VG-124-C Gr. Set 


VG-124C-B Gr. Set 
VLC-28 Suction Cup 
VLC-40 Suction Cup 
VLC-56 Suction Cup 
VP-5WRB Wrench 
VP-7R Vise Grip 


VP-7WR Vise Grip 
VP-8R Vise Grip 
VP-9R Vise Grip 
VP-10R Vise Grip 
VP-10WR Vise Grip 
VP-11R Vise Grip 


VP-20EX Ext. Chain 
VP-20R Chain Wr. 


VP-20REP Repl. Chain 


VP-166 Display 
VPO-7 Vise Grip 
VR-2M89 Wheel 


VR-2M110A Oil 
VR-2W33 Collet 
VR-2W34 Collet 
VR-2W35 Collet 
VR-2W-36 Collet 
VR-2W-37 Collet 


VR-200B Refacer 
VR-200BM Refacer 
VR-201B Refacer 
VR-201BM Refacer 
VR-204B Refacer 
VR-204BM Refacer 


VR-205B Refacer 
VR-205BM Refacer 
VR-300A Refacer 
VR-301A Refacer 
VR-304A Refacer 
VR-305A Refacer 


VRC-1 Cover 
VS-809 Set 
VS-809-K Set 
VS-810 Wrench 
VS-1012 Wrench 
VS-1214 Wrench 


124 
126 
125 


126 
126 
126 
126 
126 
126 


126 
124 


135.52 
184.26 

Disc. 
155.24 
167.24 
215.98 


130.49 
142.49 
191.23 
249.14 
261.14 
309.88 


141.03 
153.03 
201.77 
120.23 
132.23 
180.97 


144.94 
156.94 
205.68 
83.68 
95.68 
144.42 


204.86 
216.86 
265.60 
18.25 
9.47 
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VS-1416 Wrench 
VS-1618 Wrench 
VS-1820 Wrench 
VS-1922 Wrench 
VS-2022 Wrench 
VS-2024 Wrench 


VS-2224 Wrench 
VS-2226 Wrench 
VS-2426 Wrench 
VS-2428 Wrench 
VS-2526 Wrench 
VS-2628 Wrench 


VS-2830 Wrench 
VS-3032 Wrench 
VS-3236 Wrench 
VS-3436 Wrench 
VS-3440 Wrench 
VS-3842 Wrench 


VS-4044 Wrench 
VS-4448 Wrench 
VS-4652 Wrench 
VS-5212 Wrench 
VS-5214 Wrench 
VS-5216 Wrench 


VS-5218 Wrench 
VS-5220 Wrench 
VS-5222 Wrench 
VS-5224 Wrench 
VS-5226 Wrench 
VS-5228 Wrench 


VS-5230 Wrench 
VS-5232 Wrench 
VS-5234 Wrench 
VS-5236 Wrench 
VS-5240 Wrench 
VS-5242 Wrench 


VS-5244 Wrench 
VS-5248 Wrench 
VSB-68 Wrench 
VSB-809 Set 
VSB-809-K Set 
VSB-810 Wrench 


VSB-1012 Wrench 
VSB-1214 Wrench 
VSB-1416 Wrench 
VSB-1618 Wrench 
VSB-1820 Wrench 
VSB-2022 Wrench 


VSB-2228 Wrench 
VSM-67 Wrench 
VSM-89 Wrench 
VSM-810 Wrench 
VSM-911 Wrench 
VSM-1114 Wrench 


VSM-1213 Wrench 
VSM-1214 Wrench 
VSM-1315 Wrench 
VSM-1415 Wrench 
VSM-1417 Wrench 
VSM-1618 Wrench 


VSM-1719 Wrench 
VSM-2022 Wrench 
VSM-2123 Wrench 
VSM-2224 Wrench 
VSM-2426 Wrench 
VSM-2427 Wrench 


VSM-2528 Wrench 
VSM-2729 Wrench 
VSM-2732 Wrench 
VSM-2832 Wrench 
VSM-3032 Wrench 
VSO-806A Set 
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Too Cat. Net Wt.| Tool Cat. Net Wt.| Tool Cat. Net Wt. 
No. Page Price Corr. Lb. Oz.} No. Page Price Corr. Lb. Oz.} No. Page Price Corr. Lb. Oz. 
VSO-806A-K Set 71 19.17 (Atte W-103260 Wheel 101 15.42 i 38 WOEX-10 Wrench 53 2.84 4 
VSO-808 Set 11 33.43 4 6 WA-10 Tool 133 3.66 8 WOEX-11 Wrench 53 4.63 6 
VSO-808-K Set 71 —-36.06 5 WA-11 Tool 133 3.92 8 | WOEX-12 Wrench 53 5.05 6 
VSO-811 Set 11 34.79 3 WA-12 Tool 133 4.21 6 WOEX-13 Wrench 53 5.37 8 
- VSO-811-K Set 11 38.21 3 10 WA-13 Tool 133 3.68 5 WOEX-70 Wrench 53 2.84 1 
VSO-815 Set 11 «61.49 7 8 | WA-14A Socket 133 6.00 1 2 | WOEX-80 Wrench 53 2.95 2 
VSO-815-K Set 11 66.23 8 4 WA-15 Wrench 133D 5.68 14 WOEX-90 Wrench 53 3.16 2 
VSO-820 Set Ti 114.33 17 WA-20 Gauge 85,136 22.42 12 WOEX-100 Wrench 53 3.26 3 
VSO-820-K Set M1. -121.54 17 14 WA-22-B Set 85 = §0.53 Lee WOEX-110 Wrench 53 3.68 4 
VW-50 St. Wheel 125 2.89 5 WA-24 Wrench 85A 10.42 14 WOEX-120 Wrench 53 4.21 4 
VW-52 Offset Wheel 125 5.68 5 WA-28 Adaptor 85, 133 10.42 14 WOEXL-704 Set 53s: 17.89 Ty 38 
VW-53 Offset Wheel 125 6.37 6 | WA-28-8 Ad. 85, 133 1.68 2 | WOEXS-707 Set 5322.63 ihe 
& VW-54 Offset Wheel 125 5.58 7 WA-28-20 Ad. 85, 133 2.32 2 WOEXS-707-K Set 53 =. 24.00 1s 
VW-60 Offset Wheel 127 7.05 8 WA-28-22 Ad. 85, 133 2.32 2 WR-25 Reamer 98 20.26 As 
VW-80 Offset Wheel 127 7.05 12 WA-28-24 Ad. 85, 133 2.32 3 WR-25-3 Set 98 4.11 3 
VW-80S Offset Wheel 127 7.95 12 WA-28-26 Ad. 85, 133 2.37 3 WR-25-4 Set 98 4.11 2 
VW-320 Wheel 125 3.00 2 | WA-28-28 Ad. 85, 133 2.63 4 | WR-25-5 Set 98 4.74 4 
VW-360 Wheel 125 3.26 2 WA-28-30 Ad. 85, 133 2.84 4 WR-30 Reamer 98. 45 7 a 
VW-400 Wheel 125 3.26 2 | WA-56 Bridges, Pr. 137 2.11 3 WR-30-1 Cutter 98 3.89 1 
VW-400F Gr. Wheel 125 3.32 2 WA-57 (WA-57A) WR-30-15 Set 98 2.26 5 
© VW-440 Wheel 125 3.32 2 WA-57A Toe Gauge 137A 224.21 48 WR-150 Ridge Rm. 97A 9.21 14 
VW-440F Gr. Wheel 125 3.58 2 | WA-60E Gauge 137 98.42 3 8 | WR-150-1 Blade Set 97A 3.95 
VW-480 Wheel 125 3.00 3 WA-62B Turn. Set 136 = 134.21 64 WS-1A Spinner 138 = 185.26 aa 92 
VW-480F Gr. Wheel 125 3.58 3 WA-64 Turn. Set 137 = 226.32 114 WS-1A-220 Spinner 138 185.26 
VW-520 Wheel 125 3.37 4 WA-70 Adaptor 137. 69.47 8 8 WSW-96A Socket 54 1.58 2 
VW-520F Gr. Wheel 125 3.84 4 WA-73 Pit Ramp SS-318A 134 690.68 600 WSW-98 Socket 54 1.58 2 
VW-560 Wheel 125 3.37 4 WA-75A Adaptor 137 4.99 8 WSW-99 Socket 54 1.58 2 
VW-560F Gr. Wheel 125 3.84 4 WA-76A Adaptor 137 5.93 12 WSW-100 Socket 54 1.58 2 
VW-600 Wheel 125 3.11 4 WA-77A Set 137 10.92 oS WSW-101 Socket 54 1.58 2 
VW-600F Gr. Wheel 125 3.84 4 | WA-78 Adaptor 137 3.27 4 | WSW-102 Socket 54 1.58 2 
VW-640 Wheel 125 3.37 4 | WA-88 Toe Gauge 137 265.25 WSW-103 Socket 54 1.68 3 
VW-640F Gr. Wheel 125 3.84 4 WA-130B (WA-130CL) (WA-130CR) WSW-104 Socket 54 2.00 4 
VW-680 Wheel 125 3.84 6 WA-130CL Front Stand 134B 61.26 36 WSW-105 Socket 54 2.21 4 
VW-680F Gr. Wheel 125 4.05 6 WA-130CR Front Stand 134B 6126 36 WSW-106 Socket 54 2.61 6 
VW-720 Wheel 125 3.84 6 WA-131B (WA-131-CL) (WA-131-CR) WSW-107 Socket 54 3.14 8 
VW-760 Wheel 125 3.84 6 | WA-131CL Rear Stand 134B 34.68 20 WSW-108 Socket 54 3.58 10 
VX-1 Wrench 126 7.53 11 WA-131CR Rear Stand 134B 34.68 20 WTM-96 Socket 54 1.18 1 
VX-8 Pilot 126 7.53 2 | WA-151A Tr. Bar 136 =. 37.89 3 WTM-96A Socket 54 1.18 1 
VX-8S Pilot 126 6.95 2 | WA-155 Scriber 136 = 11.05 2 8 | WTM-99 Socket 54 1.24 1 
VX-9 Pilot 126 7.53 2 WA-171A Adj. Tool = 133 8.78 a WTM-100 Socket 54 1.24 1 
VX-9S Pilot 126 6.95 2 | WA-201B Ramp 134 1714.00 1300 WTM-101 Socket 54 1.74 2 
VX-10 Pilot 126 6.95 2 | WA-204B (WA-204C) WW-84 Set 139 125 
VX-10L Pilot 126 7.53 3 | WA-204C Set 134B 191.90 112 WW-7025 Wis., Box 139 13 
VX-10S Pilot 126 6.95 2 | WA-308 Set 85,133 26.89 2 8 | WW-7050 Wts., Box 139 1 8 
VX-11 Pilot 126 6.95 3 | WA-308B Set 85,133 30.15 4 4 | WW-7100 Wts., Box 139 1 
VX-11L Pilot 126 7.53 3 | WA-602E Set 137 196.84 8 WW-7150 Wts. Box 139 1 
VX-11S Pilot 126 6.95 2 | WA-702 Adaptor Set 137 138.95 17 WW-7200 Wts. Box 139 2 
VX-12 Pilot 126 6.95 3 | WAB-101B Board 135 71.05 40 WW-7250 Wts. Box 139 2 
VX-12L Pilot 126 7.53 4 | WAB-104A Stand 135 78.84 68 WW-7300 Wts. Box 139 3 
VX-125 Pilot 126 6.95 2 | WAC-1B Gauge 85,137 55.63 2 12 | WW-8350 Wts. Box 139 3 
VX-13 Pilot 126 7.53 3 | WAC-2B Set 85,137 111.26 9 4 | WW-8400 Wts. Box 139 4 
VX-13L Pilot 126 8.11 4 | WB-59A Balancer 139 89.47 9 8 | WW-8450 Wis. Box 139 4 
VX-14 Pilot 126 6.95 3 WB-71A Bonnet 104 1.58 ~4 WW-8500 Wts. Box 139 5 
VX-14L Pilot 126 = 11.00 5 | WB-81A Bonnet 104 1.95 4 | WW-8550 Wts. Box 139 5 
VX-16 Pilot 126 6.95 4 WB-303A Set 134, 138 392.89 80 WW-8600 Wts. Box 139 6 
= VX-16L Pilot 126 11.00 6 | WBK-2A(WBK-2B) WWP-11 Plier 1398.74 rT 
VX-236 Pilot 126 8.11 4 WBK-2B Balancer 138B 198.89 43 WWP-11-3 Hook 139 1.32 1 
VX-255 Pilot 126 8.11 4 WBK-2-8SA Shaft 139 41.89 5 WWP-11-4 Tip 139 42 1 
VX-275 Pilot 126 8.11 4 WBK-2-10L Cone, Ea. 139 = 27.26 8 8 WWT-12 Tool 139 Disc. 14 
VX-295 Pilot 126 8.11 4 WBK-2-25 Quick Nut 138A 5.58 2 WXS-6A9 Boxocket 53 2.42 2 
VX-315 Pilot 126 8.11 4 | WD-12 Dresser 101 2.42 2 | WXS-606 Set 53a, 2045 aes 
VX-334 Pilot 126 8.11 5 | WD-12-1 Set 101 32 1 | WXS-606-K Set 535) 121.83 Meee 
VX-354 Pilot 126 8.11 5 WF-94 Socket 54 1.18 1 WXS-910 Boxocket 53 2.53 2 
VX-374 Pilot 126 8.11 5 WF-95 Socket 54 1.18 1 WXS-1011 Boxocket 53 2.99 2 
© VX-393 Pilot 126 8.11 5 WF-96 Socket 54 1.18 1 WXS-1112 Boxocket 53 3.79 4 
VX-397 Pilot 126 8.11 3 | WF-96A Socket 54 1.18 1 | WXS-1213 Boxocket 53 3.89 4 
VX-820 Pilot 126 8.11 4 WF-97 Socket 54 1.18 1 WXS-1314 Boxocket 53 4.53 5 
W-62436 Wheel 101 4.89 2 10 WF-98 Socket 54 1.18 1 X-340A Boxocket 64 4.63 14 
W-62460 Wheel 101 4.89 yi | WF-99 Socket 54 1.18 1 X-360A Boxocket 64 4.84 Tons 
W-63236 Wheel 101 5.58 2 10 | WF-100 Socket 54 1.18 1 X-400A Boxocket 64 4.95 1 
W-63260 Wheel 101 5.58 2 10 WEF-101 Socket 54 1.18 1 X-420A Boxocket 64 6.42 1 12 
i) W-63260R Wheel 101 7.47 2 10 WF-102 Socket 54 1.18 2 X-440A Boxocket 64 6.95 1 12 
W-73236 Wheel 101 7.63 3 12 | WF-103 Socket 54 1.39 2 
W-73260 Wheel 101 7.63 x lah WF-104 Socket 54 1.87 3 
W-83236 Wheel 101 10.21 4 12 WH-280 Soc. 43,67 3.26 6 
W-83260 Wheel 101 10.21 4 12 WH-290 Soc. 43,67 3.37 7 
W-103224 Wheel 101. 15.42 7 6 | WH-300 Soc. 43, 67 3.47 8 
W-103246 Wheel 101 15.42 a ee WOEX-6A Wrench 53 2.53 1 
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Tool 
No. 


X-460A Boxocket 64—s«724.16 1 14 | XI-78-EN Boxocket  56P ees XV-1922 Boxocket 62 4.00 6 
X-480A Boxocket 64 7.37 2 X1-1012-EN Boxocket 56P * XV-2022 Boxocket 62 4.11 6 
X-500A Boxocket 64 «8.53 2 XI-604A Set 63 8.70 15| XV-2024 Boxocket 62 4.32 6 
X-520A Boxocket 64 «8.84 2 21 XI-604A-K Set 63 49.38 1 1] XV-2226 Boxocket 62 ATA 8 
X-540A Boxocket 64 =: 10.32 2 4] Xt-1012 Boxocket 63 2.00 2} XV-2428 Boxocket 62 5.05 § 
X-560A Boxocket 64 10.53 3. 5 | XI-1415 Boxocket 630. 2:19 1} XV-2526 Boxocket 62 5.16 8 
X-580A Boxocket 64 10.84 | X1-1618 Boxocket 63 2.19 1 XV-2628 Boxocket 62 5.89 14 
X-600A Boxocket 64 —s-11.05 SG X1-2022 Boxocket 63 2.32 1 XV-2830 Boxocket 62 6.11 13 
X-640A Boxocket 64 11.37 a X1ID-604 Set 63 8.76 133) XV-3032 Boxocket 62 7.05 1 
X-660A Boxocket 64 «12.21 3 6 | XID-604-K Set 639.44 1 5] XV-3034 Boxocket 62 137 eae 
X-700A Boxocket 64 «12.95 4 XID-605 Set 63 10.53 1 7]  XV-3236 Boxocket 62 8.00 45 
X-720A Boxocket 64 13.05 4 1 | XID-1213 Boxocket 63 2.19 1|  XV-3436 Boxocket 62 8.32 1 5 
X-760A Boxocket 64s 13.68 4 10 | XID-1415 Boxocket 63 2.19 1 XV-3440 Boxocket 62 9.47 19 
X-810M Boxocket 53 3.16 4 XID-1618 Boxocket 63 2.19 2 XV-3842 Boxocket 62.11.37 se 
X-820A Boxocket 64 (14.53 5 2 | XID-2022 Boxocket 63 2.19 2] XV-4044 Boxocket 62 12.42 et 
X-840A Boxocket 63 16.42 5 4] XM-614 Set 53 95.88 15 XV-4448 Boxocket 62 15.16 219 
X-880A Boxocket 64 17.37 5 12 | XM614-K Set 53 100.88 15 12] XV-4652 Boxocket 62 18.84 3 12 
X-940A Boxocket 64 20.21 6 XS-67 Boxocket 63 2.00 2 nis es 
Part No. REPAIR KITS 
X-1000A Boxocket 64.21.89 6 8 XS-67M Boxocket 53 2.36 = —- : 
X-1011M Boxocket 53 3.31 4 | XS-67S Boxocket  63A 2.00 1 | RKF-10LA Spin Ki 1.37) RKR-711 Rat. Kit 
X-1114M Boxocket 53 3.73 6 | XS-89M Boxocket 53 2.36 1 | RKP-9 Plier Kit 53 | RKR-830 Adpt. Kit 
X-1213M Boxocket 53 3.73 6 | XS-606S (XS-607S). RKP-34 Plier Kit 53 | RKR-860 Adpt. Kit 
X-1214M Boxocket 53 3.87 1 XS-606S-K (XS-607S- K) seer Hef a os | seg pe 
X-1315M Boxocket 53 3.98 XS-607 Set 6319.37 pate = 19 : » Ki 
ewe 3 ae RKP-46 Plier Kit 42 | RKR-890 Rat. Kit 
X-1415M Boxocket 53 4.04 6 | XS-607-K Set 63 20.74 1 2) RKP-49 Plier Kit 74 | RKR-930 Rat. Kit 
K-17 Boxocket 53 442 8 XS-8018 Set 63A 16.1 3 RKP-50 Plier Kit 37 | RKR-960 Rat. Kit 
X- oxocket i -607S-K Set 63A 16 bs audi | : 
X-1819M Boxocket 53 5.26 11 | X$-810 Boxocket 63 2.15 2 | RKP-65 Plier Kit 93 | RKR-962 Rat. Kit 
X-2021M Boxocket a 5.63 XS-810S Boxocket 632.15 1 spe tithe manie Pe eee og r 
-2223M B 5 6.95 XS-910M Boxocket 53 2.51 a 53 | . ; F 

\ gbadoees a 2 | RKP-137 Plier Kit 53 | RKR-980 Rat. Kit 9.53 
X-2224M Boxocket 53 7.09 14 | XS-1012 Boxocket 632.21 1 | RKP-137A Plier Kit .58 RKR-990 Rat. Kit 17.26 
X-2425M Boxocket 53 7.37 1 XS-1012$ Boxocket 63 2.21 1] RKR-71 Rat. Kit 3.42 | RKSN-18A Spin Kit 1.95 
oe Boxocket hey : - Sone Boxocket 53 2.63 ; RKR-710 Rat. Kit 3.89 
X-2627M Boxocket “ é -1214 Boxocket 63 2.34 
X-2732M Boxocket 53 9.89 1 11 | X$-1214S Boxocket 63 2.34 1 SCREWDRIVER REPLACEMENT BLADES 
X-2829M Boxocket 53 9.05 1 12 | XS-1314M Boxocket 53 2.84 2 soil ml 4] sDPats-R 
X-3032M Boxocket 53 11.05 2 2] XS-1416 Boxocket 63 2.53 1 . SDP64S- 
X-3132M Boxocket 53 12.00 2 4] XS-1416S Boxocket 63 2.53 1} $D44-1 14 SDP243-1 
XDH-610 Set 64 56.84 4 8 | XS-1516M Boxocket 53 3.03 2| S$D46-1 1.32 SDP319S-1 
XDH-610-K Set 64 60.10 5 2 | XS-1618 Boxocket 63 2.63 2| $D48-1 1.89 SDRI-1 
XDH-810 (XDH-810A) XS-1618S Boxocket 63 2.63 2} SD143-1A 63 SDR3-1 

| XDH-810A Boxocket 64A 3.89 2 | °XS-1719M Boxocket 53 3.79 3 sol i a SDR4-1 
XDH-1012 (XDH-1012A) XS-1820 Boxocket 632.93 2| SD146-1A J SDR6-1 

XDH-1012A Boxocket 64 4.11 3 | XS-1820M Boxocket 53 3.85 4} $D412-1 3.26 SDR8-1 
XDH-1214 Boxock. 64 4.21 4 | XS-1820S Boxocket 63 2.93 2| SD1410-1A 1.05 SSD1-1A 
XDH-1416 Boxock. 64 4.51 4 | XS-2024 Boxocket 6303.31 3| SDC41 1.05 SSD2-1AR 
XDH-1618 Boxock. 64 4.74 5 | XS-2226 Boxocket 633.43 4| SDC5-1 1.05 SSD4-1AR 
XDH-1820 Boxock. 64 5.16 6 | XSM-608 Set 53 23.37 ee socs 1.05 ss0E AR 
XDH-2224 Boxock. 64 — 6.32 8 | XSM-608-K Set 53 24,69 ears DC8- . SSD8-1AR 
XDH-2526 Boxock. 64 6.95 10 | X$O-89 Boxocket 63. _ 2.71 1 | $DC10-1 1.32 SSD12A-1A 
XDH-2830 Boxock. 64 — 8.00 14 | XS0-608 Set 63 24.91 1 5] SDC12-1 1.58 SSD18-1 
XDH-3032 Boxock. 64 8.95 15 | XS0-608-K Set 63 26.59 1 9] SDE42-1 63 $SD153-1 
XH-124A Boxocket 64 3.89 10 | XS$0O-810 Boxocket 63 2.26 1 | SDE43-1 19 $$D422-1 
XH-126A Boxocket 64 4.00 10 | XSO-810S Boxocket 63 2.32 1 SDEtt| 1 ssp042- 
XH-128A Boxocket 64 4.00 10 | XSO-1012 Boxocket 63 2.53 1 DEA6-1 84 SSDP42-1R 
XH-130A Boxocket 64 4.00 10 | XS0O-1214 Boxocket 63 2.63 2| SDE48-1 1.05 SSDP63-RIA 
XH-132A Boxocket 64 4.21 10 | XS0O-1416 Boxocket 63 2.80 2 | SDE63-1 95 SSDP102-R1 
XH-134A Boxocket 64 4.42 10 | XSO-1618 Boxocket 63 3.05 3] SDEG4-1 95 UDP122-1 
XH-136A Boxocket 64 4.63 14] XSO-1820 Boxocket 63 3.43 3] SDE66-1 95 UDP131-1 
XH-140A Boxocket 64 4.74 1 8 | XS$O-2024 Boxocket 63 3.77 4 SDESE:1 11 yoPia2t 
XH-142A Boxocket 64 6.95 2 21 XSO-2226 Boxocket 63 4.44 5 | SDE610- 1.26 UDP163-1 
XH-146A Boxocket 64 7.16 2 6 | XV-604S Set 62 13.70 g | SDEP3O-1 1.11 UDS101-1 
XH-148A Boxocket 64 7.58 2 6 | XV-605 Set 62 22.90 2 g| SDPII-1 68 UDS102-1 
XH-152A Boxocket 64 8.53 2 7 | XV-605-K Set 62 24.48 2 12 | SDP12-1 68 UDS104-1 
XH-154A Boxocket 64 9.58 2 12 | XV-608 Set 62 43.75 5 14} SDP21S-1 89 UDS106-1 
XH-156A Boxocket 64 «9.79 2 12 | XV-608-K Set 62 46.80 6 8 | SDP22S-1 si A nro 
XH-158A Boxocket 64 9.89 3 XV-611 Set 62 56.75 7 Vere | 
XH-160A Boxocket 64 10.32 3 XV-611-K Set 62 60.17 7 14 
XH-164A Boxocket 64 10.74 3. 6 | XV-619 Set 62 137.82 18 
XH-166A Boxocket 64 11.58 3. 4 | XV-619-K Set 62 145.71 19 
XH-170A Boxocket 64 (11.89 3. 8 | XV-1214 Boxocket 62 3.05 2 
XH-172A Boxocket 64 12.21 3 7 | XV-1214S Boxocket 62 3.05 2 
XH-176A Boxocket 64 12.84 4 4 | XV-1416 Boxocket 62 3.26 4 
XH-182A Boxocket 64 13.58 5 XV-1416S Boxocket 62 3.26 4 
XH-184A Boxocket 64 14.21 5 XV-1618 Boxocket 62 3.64 4 
XH-188A Boxocket 64 16.00 4 14] XV-1618S Boxocket 62 3.64 4 
XH-1100A Boxocket 64 20.84 5 4 | XV-1820 Boxocket 62 3.75 5 
XI-78 Boxocket 63 1.96 vy] XV-1820S Boxocket 62 3.75 5 
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